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CENA PRENUMERATY : 
We Lwowie miesięcznie zł 4:20 
z dostawa do domu. .. „ 450 
na prowincji . ...«.... „ 450 
ZA ETAWIGR sengene « „ 650 
Cena pojedynczego egzempłarza 

na całym obszarze Polski U 


20 groszy 


na prowincjonalnych dworcach 
| 24 gr. 
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OLSKIEJ PARTJI SOCJALISTYCZNEJ 


UL , r M z E 
Obni/ É cen | Zapfzestać wywozu zbóż! 

B Dotąd wywieziono 20 tysięcy wagonów żyta. 
. , = l WARSZAWA. 11. stycznia. (tel. wł.) Dziś | decgal ministerstwa rcinicīwa nie podał tych 
Prawdziwa furja spekulacji wialiuficwey wil chradowała Rada spożywców nad pyrojekłemi|cji* pcniewaąż (ministerstwo tych cyf- nie po- 

pierwszych dniach grudnia dalprowadziła do | pezporządzenią do uslawy o podaży arlykułówi| siada. 

szaltnego wzrostu kursu dolara.. W slaa za] pierwszej pkfrzeby. W obradach uczestniczyli W myśl wywfidów low. Bobrohvskiego, w 
tem, prszła furja paskarska... Kążdy pąskąrz | delegaci zainiieresciwanych ministerstw oraz | których wykazał, iż wywóz pszenicy dawniu 
ceny chlebia, kaszy, mleka. mąki. jaj: masła prezydenci miast Lwciwa i Krakowa. przekrcczył dozwolony kontyngent, żyta zaś 
itd. ila. naciągał na gwałt “sde dolara“, jak- W, dyskusji (dw. Bobrowski popierał wnio-; wywiezicno przeszło 20 lysięcy wagonów. Ra- 
gdyby w naszej szczęśliwe j Pxisce... zboże t0-|sek Harillcba w sprawie zakazu wywczu ży-|da Sptżywców uchwaliła domagać się zabro- 
sło, krowy się doiły, kury jajka niosły ild.|qą, graz domagał się przedstawienia  przez|nienia wywczu wszystkich zbóż chlebowych. 

ild, wedle ceduły giełdy nę'wojorskiej. rząd cyfr, dęłyczących wywozu. W odpowiedzi "a 
i temu cszustwu cynicznemu, które w POZIE IERTE i FEO EEEE : l ; 
gwacze paskarskich cpryszków — nazywa się 
*"miczliwością odkupu“. Rząd przypalrywał się 
z iście angielską flegmą.. Bci przecież za walkę 


LJ powrót marszałka Piłsudskiego tia wojska. 


= mama 


z dz:czyzną nikt nie uważa lego, gdy jakiegoś WARSZAWA. 11. slycznia. (tel. wł.) Dziśji geu, Żeligcwski slanowczo się domagali po- 
dzebniejszego paskarza *kieruje się* — jak jb godz. 4 popoł odbyło się posiedzenie komiłe- | wrclu marszałka Pilsudskiego do wojska. W 
brzmią siereclypowe komunikaty — *do sądu| Tu prlilycznego Rady ministrów, na kfórem | rezułtacie  kcfmilet postanowił by premier 


dla spraw lichwiarskich''... zastanawianę : się nad inłerpelacją tow. Mo-| Skrzyński zwrócił się do (marsz. Rataja Z proś- 

Aliści furja dclarowa przesiliła się i dolar] TACZewskicgc w sprawie powrotu marszatika | bą © przyspieszenie prac sejmu nad projektem. 

zniżył się do ok. 8 zł. I lu zachodzi zjawisko | Piłsudskiego do armji, Wywiążała się  oży-| usł. « organizacji najwyższych władz wojsko- 
y É "ABB $ A P PAP + z H r raeil za a 

dla slesumków kąpilalistycznych tak b. zna-| Wema dyskusja, w której low. Moraczewskii wych. 
3 rg TATR a ~ Z" "RBL J p 2) 4230 


-vy, Gzy YB + 4, AAONE WEŃ ZPO TERZ Ł FU? 


zwyżki dclara lak gwałtownie wyśrubłolwane, | Bog a n 
obecnie wcale nie. mają tendencji zniżkowejl, Besijaiski napad a pociąg. 
capowiadgjącej zniżce dolara! diś j , 

Gdy szł¢ o upozosowanie zwyżki cen, łą- wymordowanie | spalenie pasażerów. 
czeno je ze zwyżką dolara. Obecnie jcanak pa. LONDYN. 11 stycznia. (Pal.) Reuter dyr, zaledwie 7 ludzi pczosłało żywych. Banda zbiłe. 
skarze, ceny z przed miesiąca (chcą izmat) nesi z Meksyku, że bandyci napadli w dnit egla na ldkomolywie wraz z łupem wynoszącym 
nadal, więc nagle zcslały te ceny odi dolasa| wczorajszym na pociąg idący z Gdadaljaro w'| 300.000 pesetów. Lckomolywę znaleziono wy- 
uniezałeżnicene i już się więcej nie imówhj oj Stanie Jaliscc do Meksyku, przyczem wymordo.| kcieioną w odległości kilku stacji od miejsca 
żadnym *<cldkupie'"'! wali wielką ilkŚĆ osób z pośród pasażerów i les., napadu. Według infrimacji przedstawionych 
r kcrly wojskowej a naslępnie podpalili pociąg| przez dyrekcję kriejową znaleziono dolychczas 
wraz ze zwł kami zabitych. Burda — jak| zwęglcne zwłoki 20 osób, przypuszczają je- 
sliwierdzcio, — jechała tym, samym pocią-| dnak, że pcd gruzami wagonów, znajdują się 
giem. Sądzą, że z pośród eskorty wojskowej| zwłcki innych jeszcze ofiar napadu. 


4 
| lej spekulacji cbniżającej siłę nabywczą 
waluty i przewrącającej plany sanącyjne Rządu 
wrecz (dc góry nogami, Rząd przygląda się 
ze spckojem i nie słychać jakoś nic o lem, | 
by najbardziej w tey ge antene sanae Z ZOZ OOOO AZ. 
minister p, Zdziechciwski, żywił jakieś głębitei y l Pg" i z a z 
sięgające pleng walki z drcZyzną. | Niemcy okawiają się irakfafu polske-sowieckiego. 
Rezultat tej — w najlepszym, wypadku — 
komplelnej bezradności wyraża się w staty- 
słyce, Któsa picwiąda, że koszty utrzymanią 
w grudniu, w perównaniun do listopada, wzro- 
sły o II*2 pzoc.! A należy dodać, że lo obli- 
czenie G. U. S. jesl grube niedokładne i adla- 
tege na posiedzeniu Komi. slat. osū7o zostało 'za- 


LONDYN. 11 stycznia. (Pat) Manchester | kiegc. Przypuszczenie lo jest oparte na fakcie 
I Guardian zamieszcza ariykuł swega berlińskie-| ulwcjrzenią polsko- sowieckiej Izby handlowej. 
gc, korespondenta pod lyt.: „Prawdopodobniy | Pedpisanie laktego (Iraktatu umożliwi obw pań- 
traklat przyjaźni wzcrem, traktatu turecko- so- | słwcim redukcję wojska, klóra jest wskazana 
wieckiege *. Uftrzyjńują w Berlinie, — pisze| ze względu ną kryzys, jakie (ba le kraje prze- 
kciespondeni, że Polska zawrze z sowieląmi | chcidzą. Kweslje graniczne pomiędzy lemi 
traktat pcdobny do traktatu turecko- sowiec- j państwami zreszlą nie istnieją. 


alakciwane.... i T EEEE JE E EIEE 
__ Najspiikojniejsi nawet ludzie, ofiarą niemal | = Ea WSO =") o Po ai 

cslalniegu kęsa chleba, ratujący skarb, burzą Przed plenum sejmu. i | Teafr dla bezrobotnych. 

się, SdH widzą że jednak ,spekułacja paskąr- $ s | WAF WA. 11-90 daj A. W 

ska hula pe kraju bezkarnie, że żywność mja- WARSZAWA. 11. stycznia. (tel. wł.) W ARSZAWA. 11-go stycznia. (A. W.). — 


scwo się wywozi a ceny w kraju Śrubluje wie- | dniu dzisiejszym gmach sejmtwy bardzo się o-, W myśl apelu prem. Skrzyńskiegci aby do- 
dle kaprysu |. ou żywił. Napływ pcsłów wielki. Na pierwszy | chcdy z balów, ząbaw i przedsławień odda- 

Zamkńąc * ć mioa plan rczmów kuluarowych wysuwa się sprawia | wać na cele funduszu dla bezrębwlnych, teatr 

M- l M WywaZ oai Roz-| uchwał Wyzwtienia o wykluczenie Dąbskiego. | Niewiarewskicj ofiarował połowę dochodu bru- 
rj > ae «ee oy «odd aw SA Perządek dzienny jutrzejszego posiedzenia | tlo z dzisiejszego przedstawienia na pomoc dła 
turze: e opal i arlykułajmi tymi zawiera tylko 2 punkty, (mianowicie Trzecie hezrc bolnych. Promier Skrzyński bedzie obec- 
— za prosi" a A koopieralyw. 1 SAMOTZĄ-| czyfanie prejektu ustawy o cudzoziemcach i|ny na iem przedstawieniu, aby pędkreślić jak 
Pw z cenamit WC pozie ||| aj dalszy ciąg dyskusji nad prajektem ustawy o| dkniosłe znaczenia posiada powiększenie fun- 
trelę nad cenami" "ezlilośnie tępić nadużycia! slosunkach służbowych nauczycieli. duszu dla bezncbolnych. 


i .,.— —*— —— 


„DZIENNIK LUDOWY* 


fieduKcyjna sanacja. 


Budżet państwcwy na rok 1026 ma byc | 


zmaiejszeij o pół miljardą. Za pierwszy kwar- 
tat br. zmniejszcno już budżet o 100 miljo- 
nów, oc się odbiło na płacach tunkcjonarju- 
szy państwewych. Teraz trzeba się będzie za- 
stanciwić nad budżetem, na pozostałe trzy kwar- 
taly. 

Min. Zdziechriwski jak brzmi komunikat | 
urzęde'wy zwrócił się do wszystkich ministrów 
z preśbą o przesłanie w pierwszej połowie 
bieżącegc miesiąca projektów zmian w pre- 
liminarzu budżetcwym na rok 1926, złożonym 
w jesieni reku zeszłego sejmowi. 

W granicach zmiiejszenego o 500 milj. 
złctych proliminarza będą musiały być pod- 


| — 
wyższcme wydatki, które stanowią równowiar- ; 


teść walut zagranicznych preliminowane pier- 
wktnie wedle kursu 1 dolar — 518 zł. Obecnie 


będą te wydatki przeliczcne przy przyjęciu za; 
prydstewę obliczenia kursu 1 dolar — 650 zł.| 


Tak scbie to wszystko pięknie — ładnie 
układa p. minister Zdziechewski, który | 
tąd, nie wykazał jek, szefarz skarbu nejmuta,- 
szej inicjatywy dla przyspĘyzenia skarbowi p:e. 
niędzy. Budżel skteśkno w chwili rozpacząt. 
wej. Nie wszyscy się crjenlowali dlaczego sv- 
tuacją jest zła. Wskazywanc na rujnujący bi- 
lans handłewy, nadmierne wydatki na odmi- 
nistrację itp. 


Dziś każdemu jest jasne, że dziurę w bu. 
żecic zeszł roczmiyjm zrobiły niezapłacone po- 


| 
i 


mana 
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Podatek ten w wysokości 650 imiljonów 
zlciych będzie musiał być zapłacony przez 
klasy pcsiądające. To jest warunek pozostania 
sccjalistów w rządzie — jak ło na kongresie 


gk ao. | PPS w swej enuncjacji ząpiwiedział tow. mtn, 


Mctraczewski. 

Dlatege. budżel na pozostałe Trzy kwartały 
będzie musiał znaleźć cparcie na podatkach, 
których minister skarbu nie przewiduje, ina- 
czej z takim trudem skchstruowąany rząd ko- 
R iu rezleci siłę. 

Albe: podatki trzeba będzie płacić i bud. 
żel państwkiwy przez to powiększyć zwłaszcza 
na wydatki inwestycyjne, albę, socjaliści z rzą- 


Ki, przedewszystkiejm pr-datek majątkowy, który du usląpią. 


zksiał wspaniałomyślnie odpisany przez b. min, 
G EE 


Za dalsze icsy państwa będą odpowiedzialni 


Gi. Gai siea robić podaski klasie posiadającej. 


WARSZAWA Ii styczna, 
stwie skurbu odhgazie się dzić 


LAWA U 


konferencja przy u- 


Wewngirzne i zagraniczne pożycza dia Palski. 


ministe:- tizen p Jon 


TA U TAR NEE 


ma 


Vasıng ze Lwowa. 


WARSZAWA dl, stycznia. (AW) W dniu dzi- 


Pridwyższeniu będą musiały uledz również wy-ldzale wieemiuistes Popławskiego i szefów depurta- |siejszym przybywają do Warszawy dwaj przedstaw- 


datki na primoc dla e A N 
Rewizja dctyczyé będzie: dalszych 


nistracji państw iwej, dale; 


mają być wszysikie nowe "wydatki, prelimino- | = 
wane pierwklrie na rok 10926. 
Rewizja drtyczyc będzie również „wydał ' 
ków inwestycyjnych, z których pęzostaną w Wweałus wiacomości nadchodzących z Buńdupesz- radę 
budżecie tytkc wydatki niezbędne na zabez- | (w, rząd węgierski w porozumieniu z Horthym stara puszczenia sejmu i 


pieczenia cid szkód budowii już tozpoczę! ych. | 
wydatki na remicnty, mające chronić majątek 
państwewy od zniszczenią oraz wydatki nu za- 
płatę zobowiązań, spowodowanych inweslycja- | 

i, drkonanemi w roku 1925 — o ile zapłala 
ta nie da się bez strat dla skarbu CM czy 


-Wszystkie inne wydatki inwestycyjne preli-ł 
nadzwyczajnym | 


minciwame będą w osobnym 
budżecie inwestycyjnym, którego realizacja uza. 
leźnizna PY od pozyskania nadzwyczajny ch 
śrekików pokrycia i lo w graritach tych środ- 
ków 

Według dalszegi: brzmienia komunikatu 


prekkly zmian w budżecie sporządzone pogł ug ki 
o AWA zasad, będą musiały być uzgodnio. | że cała bunda twoczyłu garię generalnego sztabu naro- 
ne z nadzwyczajnymi delegatami ministra skat; ( dowej amje węgierskiej. 


bu dy spraw oszczędności państwowych, no- 
czem minister skarbu ustali pistateczne cyfry 
zmieni mego pręlmiiumrza i przedłoży je 
w fejrmie tak zwanych listów prostujących ko. 
misi budżet wej semu. 


Dilo Baugr 9 Rosji sowieckiej 


W Austrii prwslał komitet, któwy postawił 
scbie za cel wysłanie delegacji robotniczej do 
Rcsji sowieckiej. Kommiłtel ten utworzyli pieri- 
witnie kqmumiści, ale przyłączył się doń cały | 3 
szereg sk icjalnych dietmiokrallów, 
dach fabrycznych agitcwali wśród robotników 
za zbieraniem funduszów dla delegatów. Pc- 
glądy ma sprawę różniły się między scbą: jedn: 
bez zastrzeżeń piedpisywali odezwę, inni wy- 
rażali zdanie, że jesi te znany (manewr agita- 
cyjny keimumistów. 

Kximuniści bowiem występują chętnie pod 
najrczmąajiszemi firmami, w poczuciu, że wła- 
sna ich firma jest mecc, zaszargana. Raz tedy 
nazywają się "P-lmocą robotniczą“, potem — 
„Czerwidną pomoca“, * Komitetem antyfąszy. 
siewskim', 
Niektórzy 'scicjeliści uważali to za czysto ko- 
igez kował pra nową znów fima. 
Wobec tego wiedeński zarząd partyjny postą- 
ncwit sprawę omówić a mianowicie wi zwiiąz. l! 
ku ze stesunkiqm patj do Rosji sowieckiej. 

Jednem z najdrmioślejszych wydarzeń lego 
rcku — stwieraza Bauer, klórejniw powierzono 
referai w tej kwestji — jest niewątpliwie pic- 
stęp, jeki ujawnia się lak w życiu gcspodan- 
czem jak i w stejpie życiowej klasy robotni- 
czej Regji. Nie ulega wątpliwości, że w ciągu 
dwóch cstatnich lat dokonała się znaczną i ita 
kcrzysina zmiana. Aby to zrozumieć, 
wrócić uwagę przedtwsżysikiejm ną gospodar- 
stwie rolne w Rsoji, albowiem Rosją jest krajem 


bê 


kiórzy wi ra- | 


lub “Komitetem beznobotnych“. —; upływ czasu. cid wojny domowej upłynęło już 


trziebia | 


anentów «celem przedyskutow»ea jJwojektu 100 milj. 


peduk - , lożyczki wiwi umd Z rami:nia temezasowegu ko- życzki 109 milj. 
cji perscnalnych w związku z reformą admi- paritetu peopugandy lej ft wysłąpi ni płosie- toniowegu. 
zupetnie skreślone ; EEr Apan TN TNI Sk: i 3 


cete “Bankes Trust” 


który ma udzielić Polsce po- 
dolarów pod dzierżawę monopołu ty- 


PA KAL EE. eian AGO 


Oni skandal węgierski. 


wię zulrzeć węgłerskiej aiery 


tey erskirh 
podi: 


nastąpiła widoczna zwi wia, 
reslano motywy palrjolyczaie 


J sh 
fułszerzy, i 


Be zedtem | 


inych krajach, 
"Czeskie Słowo donosi z 
słedztwa węgjiezskiej 


budapesztu z 


ptenieżuej afery wykazałw 


perony lowały 
im który 
w 
Opozycja domaga sę a 
stwa. 


poważnie ił 
był z Nadossym w nicprzyjaźni, 


niesieni, ukzędu naczelnika pań- 


| Gespedarskw włościańskich i los' rolnictwia ro- 
| jest decydwiacy dla rosyjskiego prze- 

Cóż tedy m w rosyjskiem gospodar- 
ER toinen 7 Skutkiem wojny światowej, 
notelm wo mj aoa ja i eksperymenlówi bol- 
SZEW ickich tieszło do slanu nieopisanego moz- 
sircju. Bydłostan prawie zupelnie został wy- 
niszczony; większość włościan nie posiadała 
już ani wtu. ani krowy, ani konia. ani nąwozt 
ną grumi. Z tej przyczyny więcej, niż pitowa 
ziemi pic została nieuprawniona. Wytworzył się 
stan « scbłiwy, a a 
przeważa kclnictwo, w klómymn ludność miejska 
starcwi tyko małą część ogółu zaludnienia, 
kraj, który przed wcjną wywboził olbrzymie 
mesy zbkiża, nie był w stanie wyżywic swej 
lwdncści tak, że ludzie dosłownie umierali z 
lgłódu. Stan ten można ubecnie uważac za 
przezwyciężcny. Pokonał go prz a 


pięc lat i naturalną jest rzeczą — «ca przeży- 
«aliśmy leż u siebie — że w ciągu kitku lat 
bydh stan wzrasta skutkiem mnożenia się po- 

ulmsiwa. Gdy jest więcej bydła, będzie Też 
więrej.tawczu i więcej bydła pociagowego, 
Ten pruces odrodzenia doznał olbirzyjmiego po- 
pancia przez pestanowienie bolszewików ziei 
wania z tmetcdami utopijnych eksperymentów 
pierwszych łat. Wszyk c ludzie mbili rzeczy 
nieprawdcpodobne! Udtanowiii np. a nie 
kute o zarządzenie w czasie wojny że 
chikpu nie może pozostac nic ponadto, czego 
pkllrzebuje dla siebie samego. Rezultatem tego 
była. że nikt nie uprawiął ziemi więcej po- 


kge kawałek polrzebny do wyżywienia siebie 


chłreęskim. 'Miasta i miejsca przemyslowe wii rodziny. W r. 1917 zakazano wszekiej pracy 
Resji są lylko wyspami w olbrzymiem morzu | zaxbkowej w gospodarstwie jnolnejm. Zakaz ten 


Zeznania. Nadossyego skom- 
zięcia Bonua Zollatur, 


każdym maje oczekiwana jest rekonstrukcja, 


mianowicie, że kraj. w którym | 


fałszersheoj charaktuy, podstawie 
| pobitye my. W redakcji ursęcowych komunikatów we- | borczego 


państwa utworzenia rządu koalicyjnego. roz- 


rozpisania nowych wyborów na 
powszechnego. bezpośredniego prawa wy- 
Książę Windischgractz 


w czasie wczorajszego 


iak dziś j przesłuchiwania go o wiadczył że fałszowamiam bank- 


" s sę że fałszerstwa dopuściły się osoby aależą-|notów cheiul się zemścić za pokój w Trunon :Kie- 
jce do różnych obozów politycznych jedyne w cetłach |rował się on tylka molywiumi patrjotycznymi i na- 
zysku. śladował przykłady znane w historji Wczoraj policja 

Jak donosi z Buwlapesztu ‘Prager FTugolatl . de- |Trzesłuchała rzymsko - katolickiego biskupa polnego 
j legat "Banque de France” Emery oświadczył że wlStefana Zadraweo ponieważ niektóre poszlaki na- 
Euroqte jest w obiegu wizika ilość falszywych panko- [aon ały prezypusiezamne, że Żadrawec o fułszowaniu 
| tów tramcuskach we Włoszech Niemiorech. Wrancji | demędzy wieda Biskup oświtdezył w prolokole. 


że rzeczywiście wiedinł o patrjotvcznym celu nkceji, 


weng- ||INowy ten szczegół josl sensacją dnia * 


Z Wiscdngu donoszą, że w czasie przesłuchaniu 
prezesa geogralsezmego fnstytutu aresztowanego ma- 
jora (reró. zeznał on. że banknoty francuskie były 
lałszowane geogralicznym instytucje przez kilka 
nwesięcy na dwóch maszynach przygotowano całe 
wugony, ponieważ pracowano parę godan dziennie. 
Falsytikaty udały się į można je było łatwą puścić 


w 


przeniesienia najwyższej włudzy puństwowej naj w obieg. 


Do TRAPER T NEERI TATW WWIE” 
twat aż dc minionego roku choć obchodzono 
go w najozmaliszy sposób, tak np. włościa- 
mie mdcptowali pasobków i dziewki albo 
chłcp zawierał z dziewka swoją małżeństwo 
pbczorne. gdzie atoli chłop byl sam a jego siła 
rcbocza nie wystarczała, część ziemi poprostu 
leżała cdłogicim, 

Usiłewano w pierwszych latach twerzyčć t, 
“komuny. aby zmusić chłopów do xo- 
masc wania swoich gruntów i WPAKEIne| na 
nich gospodarki. Doprowadziło to w krótkum 
czegie dx strasznego rozstroju. Toteż niezwykle 
ważny jest fakt, że biclszewicy eo wszystkich 
eksperymentów się wyrzekli, że przy primo- 
cy z 'Nepu*', :(nieiwej polityki ekonomicznej 
zainaltgurciwanej jeszcze przez Lenina). odbni. 
wali wclne gospodarstwa chłopskie, że chlopi 
znów myclgą rozporządzać swoimi zbłorami i 
że zniesicny zoslał zakaz pnacy zarobkowej ną 
mieli. Przeceniano przed kilku tygodniami toz- 
miary żniwa rczyjskiego. Doświadczenie poka- 
załc, że państwo rosyjskie będzie w stanie wy. 
wieźć mniej niż się tego spodziewano, o 20 
mniej więcej peiddent, skutkiem (czego mniej 
też c 20 proc. będzie mogło zakupić produ- 
któw przemysłu. ' 

W spraweizdaniu Stalina, które okaząło się 
cnegdaj, czytamy, że produkcja gospodarstwa 
rclnego wynosi 71 proc. produkcji przectwojen. 
nej. Resyjskie rolnictwo już przed wojną było 
bardzci zacofane, a 71 proc, tego poziomu — 
przedwidjennedo. to naprawdę niebarazo wy- 
scki stan., Ale w porównaniu z dotychczasową, 
ruiną jest te już znaczny postęp. Wyraża się 
(Ca. n.) 
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wyświetla obecnie film króla reżyserów ERNESTA LUBICZA p.n. 


KOBIETY. 


W główn. rolach: PAULINE FREDERICK, MARY PREVOST, MAY MC. AVOY i LEW GODY 


Prof. E. Kemmerer o gospodarczem położeniu Polski 


Uzasadniony optymizm — Przyczyny kryzysu są natury psychologicznej. 


WARSZAWA. 10. stycznia. (Pat.) 
kcmferencji prasy krajowej i korespondentów: 
zagranicznych, cdbytej dnia 10. b. m. prof 
Kemmerer gŚwiadczył, co następuje: 

Na wstępie zaznaczjpć muszę, że po tak 
królkiem, pębycie w Polsce byłoby przedwcze- 
sient wyrażać ktstateczna opinię la co wy- 
rażę, są te tylko moje ogólne wrażenia. O- 
becne ekcinomficznie i finansowe  problematy 
Pclski, w przeciwteństwie do panującego w 


Na? 


W chwili «becnej społeczeństwo stało się ner- 
wowem i panika finansowa wywołala silną zni- 
żkę kursu waluty, depresję przejmysłk wą i bez- 
re bocie. W wzeczywislości jednak nie było 
zmiąn fundamentalnych. Zbicry były dobre; 
podczas ostatnich sześciu miesięcy bilans hana 
alewy dodalmi. W ciągu ostatniego miesiąca 
kurs złclego się poprawil. Hurtowne ceny mie 
pridniosły się w proporcji do spadku złotego, 
W pierównąniu z przedwojeunemi cenami, to 


| 
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Pcisce mniemania mało się sóżiią od takich ;kne podwyższyły się w Polsce mniej (przy kal. 
piwojennych probiemaątów w innych krajach. * kulacji złcłych papierowych) aniżeli w innych 
Pxstępy osiągnięte w innych krajach, uspra-, krajach «i parylecie złotym. Prakiyczne zmniej- 
wiedirwtają tptyjmizm także dla Polski. Co do szenie wydatków budżelcwych, zmniejszenie 


3 
Śle naukowej analizie rozwoju. 

jeżeli chcemy  przeciwdziąłać nicbezpie. 
czeństwkim gospodarki protekcyjnej, to musi- 
my: sf<rmułowąć środki międzynarodówe, któ- 
re winny zadcŚćuczynić nietylko interesom Zy- 
wkinym proletarjatu, ale Też logice rozwoju 
spcłecznego. Muszą to być środki i żądania, 
wine od demagogji, jasne i wykonalne. 

Walce, prę'wadzonej przez partje burżya. 
zyjne ©: rynek, przeciwskawiaąmy myśl odro- 
dzemią i rkzszerzenia rynku Światowego. 

Jednestronnej gonitwie za podwyższeniem. 
wijwi'zu, co często pociąga za sobą pogorsze. 
nie rynku wewnętrznegk, — przeciwstawiamy 
nąszą pracę c, ożywienie wymiany towarowej 
przez przywóz i wywóz, pedniesienie produkcji 
a przedewsziystkiem kcnsumceji w kraju wła- 
snujm. 

Fylke przez  urzeczywistnienie tej myśli, 
tych naszych żądań, będziemy przeciwdziałalń 
rywalizacji grspodarczej narodów. 

Tylko w ten sposób przysłużymy się idci 
m kpodarczego zjednoczenia Europy. 

Tylkc' w ten sposób dojdziemy do celowego 
prdziąłu pracy między wszystkiemi krajami E- 
urcpy i do racjonalnego wyzyskania wszystkich! 


W ZZ EZ Z O A 


siebie, ! | wwczu, „wstrzymąnie emisji banknotów, | jej sił. 
JESTEM TERAZ BARDZIEJ OPTYMISTY. | zmriejszenie budżelu w pirównaniu z rokiem Ce! wznicgły! Droga być może jeszcze da- 
CZNYM į 1924, pozwalają oczekiwać, że budżet będzie jeką. 


niż przed męim tu przyjazdem, co do postępu 
łych kiiku lat. Jestem, pewny, że 'pieistęp można 
csiągnąć wytężoną pracą, poświęceniemi i Wy- 
siłkiegm wszystkich warstw spldłeczeństwą. 
Pelska posiąda wielkie bogactwa naturale, 
warsztaty pracy i łudnęŚć przemiysłową. Spo- 
sób, w jaki zdęlłała ona utrzymać swą na- 
rzidowość poldczas podziąłów, duch patcjoty- 
zmu, cłdbuklowa ekonomiczna po wojnie ì lin- 
wazji bklszewickiej, osiągnięla przy miałej po- 
mocy obcej, jak również wielkie poświęcenie 


w r. 1024 pydczas reformy finansowej i sta- | 


bilizacji waluty, muszą pesłużyć jako dowód 
że naród pciski jest zdolny do - poniesienia 
wszækich poświęceń w czasie narodowego nie- 
bezpieczeństwa. 

Deszedłejmi do wniosku, że w Polsce nie ma 
niebezpieczeństwa, ruchu prewilukyjnego i że 
bielszewicka propaganda, nie mia tu powodze- 
nia. Dcidać należy, że Polska jma stosunkowo 
niewicie długów państwcwych i że pakt za- 
wariy w Łecarno, wzmocnił jej międzynaro- 
dewe stanowisko. Biorąc to pod uwagę, trudno 
zrktzujmiieć dlaczego obecny kryzys jesl tak ostry 
i długr trwały 

Przyczyny kryzysu są natury psychiclogi- 
cznej i wyrazają się w breku zautania w trwa- 
łcść kursu waluty. W m. 1923 i 1924 naród 
piski przerachował się- ze swojemi siłami. 
COEEEEDYZTHAYTZ YA W Zm o 


Piska winna osiągnąć w czasie przysz- ! 


` AFÓWUCW aŻolLy. Ale kmna prowadzi do zespolenia sił, do 
Ce się lyczy Banku polskiego, to wymiagia-| związku celnegk, państw europejskich i dalej: 

mia tyczące się prkrycia są zanadto bezwzglę., dc: samych Stanów Zjednoczonych Europy! 

; dne, szczególnie w czasach trudncści. Konie- Wówczas wszakże rządy winny spriczywań 

| cznem jest, zmcdyfikowąnie statutu Banku pol. |nie w ręku wyzyskującege i morderczego ka- 

! skiego, zwłaszcza w dziedzinie regulaminu po-, pitalizmu, nie reakcji pkiilycznej, lecz demo- 

,krycią. Statut Banku pilskiego winien okreŚlić | krącji i sccjalizmu. 


| pewnie minimalne prkrycie banknotów w obie- OTTO WELS. 
| SU i depczytów. Jednocześnie Bank polski wi-| =i 


i nien byc uprawnicihy w czasach specjalnie tru- -apn x 

| dnych de dowolnej redukcji pokrycia, uwa- ; 3 =" 7 W wm 
rukcwanej jeduak tem, że ten brak poksycia|Gdzie szukać oszczędności ? 

będzie depełniony podalkąmi | dodatkowymi, 

¡Jak również skapa dyskontowa winua być pod-! W” drakeński sposób przeprowądzone re- 

| wyższcną w odpowiednim stosunku do podat- dukcje płac na krlejach i w szkolnictwie wy- 


czeństwe: ze swobodą działania. 


Obieg bilcnu jest obecnie za duży, i byłoby 
prżądąanelm, aby ilość obiegowa była zmniej. 
szEdą przy pierwszej sposobności. Przez 
zmniejszenie wydatków, pełłożenie finansowe 
Pclski będzie poprawione i widoki na przy- 
szłyść wydają się dobre. Jeżeli program. rzą- 
du będzie wykcnąny, to rezullatetm tego bę. 
dzie wzmewienie zaufania, poprawa kredytu 
i męyżność otrzymania pożyczek  zagranicz- 
nych dla rządu i csób prywatnych, co jest 
potrzebnem dla rozwoju życia ekonomicznego 
w Pcelsce. 


kow. System ten pxłączyłby w sobie bezpie. wtłują uzasadnione oburzenie, tem więcej, że 
“ici, którzy te redukcje przeprowadzają, ziapo- 


m 
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iroga do uzdrowienia 


ow. Oilo Wels. dełegal 
dówkś i niemicchiej pavtlji socjałstycznej 
na kongres PPS, zaproszony został pozez 
Niemiecką Sotjalutyczną Partję Robotniczą 
w Polsce na odczyl do Lods. Tow. Wels 
iwe miai jednak czasu na wyjazd do Łodzi, 
wzamwan czego nadesłał do * Lodzer Volks- 
zeitung“ artyku! poniższy. klóry przedruko- 
wujemj ze względu na doniosłość poruszo- 
nego w nam zagadnienia. ovaz cennych wska- 
zówek do mwałowanwa gospodarstwa świa- 
towego. 


ipina 


Zwiastuny nieszczęścia umcszą się nad E- 
urcją. 

„Olbrzymi kryzys gespodarczy z jego bezro- 
beciem paraliżuje silę ekonomiczną, a wraz 
z mą i peliiyczną klasy robotniczej. Zagra, 
ża Km bylowi dziesiątków miljonów robotni- 
ków i ich ncdzin. 

; 800 tys. pciskich robolników zmuszonych 
dk! szukania chleba w obcych krajach, są sygna. 
iqm cSirzegawczym dla robotników innych 
krąjów. Kcnieczność szukania pracy na obczy. 
źnie jest wynikiem wyjny Światowej i roztrzę- 
sicnego prZEZ nią gospodarstwa Światowego. 

My w Niemiczech przejścicwo uniknęliśmy 
bezrcbocia w okresie inflacji, I w Polsce praco- 
wanci w pełni w czasie inflacji. We Francji 


gospodarstwa świata. 


(widzimy dziś ten sam «braz. Przestrzegam je- 
dnak ciekawych przed pcwitarzaniem, ekspery- 
mentu. Czasy picinfłacyjne są polem śmiercią 
dla każdegc gospodarstwa i każdego państwa. 

Międzunaredówka zawodowa wespół z 
Międzynar dówką Socjalistyczną, poczyniła 
przygołowąnia do wielkiej konferencji na: wio- 
snę r. b. mającej zająć stanciwisko w sprawach 
krzełcimowych, stąnowiących powazne za- 
gadnienie, ale lyłko część zagadnienia obec- 
nych bclączek gospodarczych. 

Rozkład rynku świalowego w wyniku wojny 
zerwanie stesunków międzynarodowych ko- 
sztewąło narody europejskie wiele ofiar, ciążą- 
cych całą siłą na klasie rcboiniczej. Dlatego 
też jesleśmy w zgcdzie z tow. Diamandem, 
że należy konferencję ową rozszerzyć, by obej- 
micwąła cały kompleks spraw handlowo- gos- 


prdarczych, gospodarstwa światowego, a wi 
szczegól ści stosunków polsko- niemieckich. 


Jeżeli choęmu wykrmać uchwałę kongresu 
imiąrsylskiege, by prace Ligt Narodów wypeł- 
nić treścią gespodarczą, lo nie możemy sę 
cgraniczyć tylko do krytyki działalności kla- 
sy panującej nad gcspodarką, lecz musimy 
przustąpić dc opracowania konkretnego planu 
przekszlałcenia rynku Świafciwiego, na poď- 
stawie pclityki handlowej, odpowiadającej ści- 


minają © redukowaniu swoich nadmiernie wy- 
skich poborów. 

Taki p. min. Sl. Grabski, który w tak 
gwałtewny sposób dobrął się do płac nauczy- 
cielskich sam pobiera ze: skarbu państwa trzy 
płace (pycsetską, iministerjalną i profesorską) k 
zupełnie nie słychać, aby przynajmniej z dwóch 
zrezygnikiwał. 

Przykłąd pewinien iść z góry panie mii- 
nistrze ! 


| 
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iu akademickich 
wieszeniu aRaUEMIGRIG 
stypendiów. 

Ostatnee' zarządzenie Min Oświaty zawiesza y- 
płatę stypendjów państwowych młodzieży ukademie- 
hivj ba czas nicograniezony. 

Wymienione zarządzenie krzywdzi młodzież aka- 
demycką. 


Przeciw za 


7. wnicjalywy DBzatniej Pomocy Studentów Uni- 
wersyletu Warszawskiego zawiązał się tymczasowy 
komitet do spraw stypenajów państwowych. Komilet 
op'acowal memorja) do Ministerjum. który został 
lirzedłożony na awajencj: panu dyrektorowi Departa- 
p Menu Szkół Wyższych Win. W R. iO. P: Pan dy- 
irektor Departamentu oświadczył. że zgadza się z po- 
| fiata; młodzieży w tej sprawie i będzie je popie- 
vaf w czynników miuarodujnych. Ostateczna odpowiedź 
w lej sprawie będzie udzielona za kiłka dni po pxo- 
zunucniu się z Min. Skarbu. 
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Nagłe mrozy a bezrobotni. 


WARSZAWA. 11-ge stycznia. (A. W.) — 
| Zupełnie niespeklzianie ogarnęła Warszawę fala 
mrczu, który w nocy dochodził do minus 10 
stepni. Istnieje obawa, że odbije się to na;- 
silnie: na rcbotach podjętych przez magistrat 
przy których pracuje cbiecnie 2000 bezrobot. 
nych. Ze względu na rcdzaj robót, praca miu- 
|siałaby być cgraniczona. Z tego powodu grozi 
jzetrzymanie przy pracy zaledwie 200 rcbnt- 
| ników. 


f 


„DZIENNIK LUDOWY“ 

ZAMACH SAMOBÓJCZY W ŁAŻNI 23-lelnia 
Marja B. urz. pryw. zam: przy ul: Jachowicza pod 
L 25 wczoraj przedpołudniem udała się do łaźni pa- 
rowej przy w. Kolarskiej pod 1 6 i tu usiłowała 
siruć się amoniakiem. Zawezwane Pogotowie wal. od- 
włozio despesalkę w sianie groźnym do śzpilalła,. 
Powoduw zamachu samobójczego na razie nie ustalono, 

NAGŁY ZGON B2-etu: Zygmuni Oleksa bu- 
chałles roy Kolońskiego przy uł. Trybunalskiej. 
zmaril wczoraj nagle w mieszkaniu w hotelu *Euro- 
pejskim%. Lekarz miejski dr.  Kizłanowski polecił 
zwłok odstawić do Instytuln medyeyny sądowej. ce- 
lem ustalenia powodu zgonu. 

POŻAR MIESZKANIOWY. Wezovaj 
w myzeszkaniw dozorczyni realności przy uł 


Nowiny z dnia. 


Lwów, dnia 12 stycznia 


Ostrzeżenie! 


Ostrzegamy naszych P. T. Prenumera- 
torów przed dwoma oszustami, którzy ko- 
rzystając z tego, że otrzymali wykaz na- 
szych odbiorców celem doręczania Dzien 
nika, inkasują nieprawnie za dostawę, 
ewentualnie prenumeratę, 

| 


popołuduiu 
Bernstei- 


L = sa Mię lówiśch tó na ł 6. Zofjj Langerowej, spaliła się ścianka drew- 
W razie pojawienia SiĘ tyc nw W|niana. Straż pożarna ogień zlokalizowała i ugasiła, 
upraszamy oddać ich w ręce policji. DEMON ALKOHOLU. Za wywołanie awantur 


Do inkasowania prenumeraty za Dzien- 
nik uprawniony jest jedynie nasz inkasent 
zaopatrzony w legitymację i na podstawie 
bloczka administracyjaego ma prawo in- 
kasować 


w slawe pijanym osadzono w aresztach policyjnyteh: 
] iekana, 
Grzegorza Szkwatku Stefana Fachowskiego. Józela 
tego Leblanga Lndwska Dutkiewicza. Stanisławę Pauk, 
Jócia Łukowskiego  Bronisławę Sosnowską. Anto- 


ADMINISTRACJA. 


DZIWACTWA AURY. W osłaln'im czasie pano- 
wała w nas 6 w całej Europie iagodna temperatura. 
klóra spowodowała szybkie lopienie siè śniegu a «o 
zatem vd.je liczne powodri2, 

W mb. niedzielę w południe byłu w dalszym cągu 
odwilż. Nieskodziani: wieczorem chwycił sjlny mróz. 
który wczoraj z rania doszedł do 19 stopou ©. Zimno 
było tem dolkliwsze iż dął przylem ostry wialr. pół- 
nocno - wschodni, który spowodował obniżkę tem- 
pezal ulry. 

TYFUS PLAMISTY W OKOLICY LWOWA, Sła- 
[ostwa sąsiednie stwierdziły lyfus plamisty (Slarostwo 
Lwów) w Rawie Ruskiej. Smoli uu. (Slaroslwo Bóbr- 
ka) w Łuc anach. (Starostwo Jaworów) w Rogoźnie. 
(Starostwo Gródek Jagiel.) w (Wiszence. Dąbrowi- 
cy. (Starostwo Mościska) w Arłamówce Wola Podgać. 

Ez kal przeslrzega publiczność przed stykaniem 
się Ż mieszkańcami gmin zakażonych. Uwaga. przed 
pohactwem (wszy w ubraniu). 

ZŁOTY ZYSKUJE W DALSZYM CIĄGU NA 
WARTOŚCI. Bank Polski płacił wczovaj przedpołud- 
wem 7.85 za dolary. W południe obniżono kurs 
dolara do 7.70 zł. - 

W wclnych obsolach płacono dolary 7,75 zł, 
przy dalszej tendencji zniżkowej. 


Wczoraj zawiązał się oddział Związku Za- 
wit'dowego nauczycicii szkół Średnich. Wsitą- 
piło do oddziąłu kilkadziesiąt profesorów! szkół 
średnich, seminarjów i szkół zawiędowych, a 
ponadto napływają liczne lisltowne zgłoszenia z 
prowincji, 

Dctychczasowa polilyka Towarzystwa na- 

uczycieii szkół wyższych wskazuje, iż sfałki się 
Ik tio ekspozyturą i narzędziem N. D. i służy za 
cdskocznię dla ambitnych jednostek. dosyć czę- 
sto bez charakleru, nie liczących się z opinią 
i potrzebą społeczeństwa. 
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Z krwawej kroniki. 
Morderstwo spowodowane zazdrością. | 


Zygmunt Czeińskt plulonowy W. P.. słacjanowa- 

ny w Gródku Jagiellońskim. był wielce zazdrosny o 
AE DINO ç ina P arkiewierów Tu 

STACHURSKA PRZED SĄDEM. Wiktorja S., jak|5WA Pazeczoną Antoninę Pomorkiewiczównę. W ub. 


wiadomo została zasąazona 


na 2 miesiące więzienia i i | ) | 

7 - ` a e 1 SPWZECZKA A od zazilrośćcw Zak i g Ż ie- 

za kuplerstwe W toku dochodzeń podała iż pozosia- sprzeczka z powodu zazdjyśc akochanego żołnie 
cza, Czcziński straciwszy panowanie nad sobą slrze- 

WI z slewolworu do narzeczonej i położył ją lrupem na 


miejscu! Widząc śmieć ukochanej skizwował lulę re- 


wała pod przymusem gdyż do jej mweszkania przy 
chodziii komiszcze policyjńj na umowione schadzki, 
Zeznania te $ odwołała. Wobec lego psokuralorja 
oskarżyła ją o oszczerslwo. 

Wczoraj stanęła Slachurska przed sęd'e4 wyro- 
kującym w. Laskowski'm. Slachurska znów 
swe zeznania podając. iż składali jej weeyly U*zędniey 
pobcyjni wraz ze swemi dulcynelami Rozprawę od- 
moezono w cehi powołania nowych świadków, 

Oskarżoną brow? de Lolhringer. oskarżał prok. 
Junis4 poszkodowanych na czci zastępował dh. 
bilg. „ 


Cz. pozwolił się następnie 
do wię'ienia wojskowego. 

Będzie on odpowiadać za morderstwo przed są- 
dem wojskowym. w Przemyś!u. 


i 4 oporu dprowudzść 
zmieniła bez opo odprowadzić 


Fałszerze banknotów angleiskich I jugo*; De'egaci Bankers Trust w Warszawie. 
WARSZAWA. 11. stycznia. (A. W.) Dele- 
gaci Bankers Trusl-u p. Schiel (paz dyreklor 
filji paryskiej p. Fischer przybywają dr War- 
god kiej wykryła tu latszerzy banknotów 1000 cina- | SZAWY we śriidę eciem podjęcia rokowań z rzą- 


Ki- 


58 ODMROŻEŃ. rąk. nóg. uszu i nosów za- słowiańskich. 
p.w locje ekowc w prze: BIELEFELD, 11. stycznia. (Pal, Policja nie- 
wągu dak, Kilka osób doznalo elgźkich odmirożeń miecha, działając według wskazówek policji biało 
zagażajęcych groźniejszemi następstwami» Między R. 


innymi odmroził oli: ręce nzeźnik Jakób Doberman, 
sprzedając mięso w hail, na pl. Krakowskim. 

Stanisław Kucki, lunkcjonarjusz spółki telefo- 
nicznej, napnawiając przewody na dachu odnmwozil 
solje rece 4 nogę. 

Eivij Tauben, handlarz na pl. Gołuchowskich 
odmro sł sobie uszy, 

Kroniki Pogotowia rat. podają. iż w 1906 panował 
w mieście mróz dochodzący do 28 stopni. W tym 
czasie w przeciągu dwóch dni zaopalrzono tu 400 
kślkad icsiąl osób. które doznały odmrożeń. 

Rok bierź cy wzoruje się na swym poprzedniku 
z przed 20-lw laty. 

ZDEMASKOWANIE OSZUSTÓW. Władysław Hal 
ska właśckjsl sklepu przy ul. Łyczakowskizj pod 
l. 56, dowósł poieji. że wezoraj weszło do jego skle- 
pu dwócn mężczyzn. z tych jeden zyzowaly na lewe 
oko i prosili o dalck na cele "Polskiego Związku 
pracowników handlowych', przedkładając ci | 
ŝi? arkusz składkowy. Donoszący widząc nicudolną 


sowych. Aresztowani laiszerze zeznali, że dolychczas 
wypuścili ośh i pół tysięcy banknotów. które zo- 
stały [przywtczione do Jugosławji. Tuż przed ureszlo- 
waniem. ‘falszerze przygolowywali się do wykonania 
zamówienia na 30.000 sztuk falsyfikatów. Między 
areszlowsnymi znajdują się obywatele niemietcy i 
Jugostowiańscy, 


pO M OZNI 


BERLIN. 11. stycznia. (Pat) Jak dcnoszą 
dzienniki aresztcwano tu bandę fałszującą an. 
gielskie banknciy 5- funlowe. 


Obrady nad ustawami samorządowzami 


WARSZAWA. 11. stycznia. (tel. wł.) W 
gabinecie marszałka Rataja kidbyła się dzi- 
siaj kdnfercncja, w sprawach samorządowych 
w której wzięli udziął pęsłowie Kozłowski, 
Ficleksa, Hangman, Putek i (tow. Jaworowski, 
; Przedmictem obrad były ustawy samorzą. 


pieczęć pod odezwą zażądał ukazania legitymacji | dcwe, co do których panuje wielka rozbieżność 
OGsobmcy ci siysząc to szybko zbiegu ze sklepu pozo-| zdań. 
i 


—::— 


slawsając listę*w ręku Ilalskiego, l 


| I zreala Wessi 


sobolę włoczopem na zabawie wynikła pomiędzy nimi! 


| jako współwinnego lej zbrodni 


| LONDYN. 1 
f donosi z Dżeđdach. że Zgromadzenie narodowe w 
i Mecce proklamowało łben Sauda królem Heddżusuń 


Nr. 9 


riego Arzeniuka Władysława Szczepańskiego. Marja- 
na Nowickiego Adolfa Henryka Fello. Antoninę Win- 
dek. Marję Janowską. Jana Malinowskiego. Michała 
Pvkę. Emija Pełecha. oraz mężczyznę nieznanego 
nazwiska który leżał pijany na pl. Bernardvńskim. 


2, WYSTĘPÓW MISTRZÓW DŁUTA I WYTRY- 
CHA. Frschel hkzelz. pośrednik. zam. przy ul: So- 
rieskiego pod } 49. udal się do mieszkania rabina 
©zjasza Rosenlelda przy ul, żółkiewskiej pod l. 61 
na wspólną modbiiwę. W tym czasie kloś skradł mu 
Iuto podiwice kangurami z kołnierzem selsktnowym. 
ioca 1200 A 

Na szkodę* Alojzy Czerwańskłej, zam. przy ul, 
Wsronowskich. skradziono z pmaczkarni bieliznę war- 


tość 91 zł, 
Nieznany sprawca skradł w nocy na pl. Teodora 
i wózek ręczny, przymocowana do słupa. na szkodę 


Iragarza. 


Manaszu (dłowiczoweru aresztowała policja za 


Iwana ŚWwkę. Ludwika Pogińskiego. lgna-; kradzież pakunku na dworu głównym na szkodę L. 


Planety. 
Józetę Domiuńsku aresztowano Zza kradzież boa 
na szkodę Ireny lindenberger. 


a TEN EA TORA PIE I ETOT 


Założenie Związku Zawodowego 
Nauczycieli Poiskich Szkół Średnich. 


Tewarzystwo lo nie mogło przeto służyć 
zawiedowym inlerecsom nauczycielstiwa, jakoteż 
nie jmicyło stąć na slraży średniego szkolnictwa, 
które Lrakte'wane jest po macoszemu tak przez 
minislerstwc, jakoteż przez ciała ustawodaw- 
cze. 

lest nadzieja, że ngewo założony związek. 
na klóregc czełe stoją ludzie zasłużeni w pra- 
cy zawięclowej i cieszący się powszechne! zau. 
faniem rczwinie się ku pożytkowi szkolnie- 
Lwa. 


Krwawe święta. 


| W czasie ruskich świąl Bożego Naodzenia zila- 
| ś 4 ; 
'rzyły się ha prowincji dwa wypadki zabójstwa, 


| W Nowym Siole podczas bójki zoslał zabity 29 


„lel Iwan Fedak Sprawca zabójstwa Dmytro Łop- 


ika zbiegł, Areszlowano natominsi jego brala Jurka, 


' 


i j W Olszanicy. pow. jaworowskiego. kolędnicy za- 
wolweru do siebie. Broń jednak zawiodła .gdyż kula, pi 
ugrzęzłu w luwe i nie tknęła szaleńca, Zrezygnowany |, „. 

 pójstwa 


swego kolegę Andrzeja I ilwina 
Mikołaja 


| Tkacza aresztowała policja. 


Sprawtów za- 


w. osobach Chamana i Wasyla 


em pelskim w sprawie dzierżawy monopolu 
lylcniowego. 


| Rewizja w domu gry w rulefkę 


WARSZAWA, 11. stycznia. (Tel. wł) Policja wa- 
szawska dokonała dzisjejszej nocy rewizji w domu 
pod l. 4 przy ul. żórawiej w mieszkanju Kowałewi- 
czy. Był to bardzo clegancko urządzony. nocny dom 
"gry w ruletkę, W lokalu zastano między innymi kilka- 
inaście osób z finansjery warszawskiej. 


| Chorwacki związek chłopski. 
ZAGRZEB. 11. stycznia (Pat). Partja Jedności 

chorwackiej z desydentami partiji Radicza stworzyła 

fpartję nowego związku chłopskiego. Partja godzi się 


z zasadąmi monanchizmu. Parija składa sję z 82 
iezłonków. Przewodnictwo objął Dr. Lorkovyfcz. 


i 


Z państwa Heddżas 


stycznia. (Pat). “Daily Telegraf“ 


Nr. 9 „DZIENNIK LUDOWY“ 
EJ „ze 
Chieop bez zZiermi. 
(sk) Ostatnio uchwalona przez sejm i senal wolemia ludności rolniczej bez różnicy narodowości i 
uslawa o “parcelacji i osadnictwie“ będzie (rzecją wyznania A chłopi w Polsce mają aż nadto powodu do 


z rzędu reeeplą na uleczenie błędów naszego ustroju niezadowolenia, 


ugrarnego. Receplu to powierzehowna i pod waale- W Polsee współczesnej chłopi slanowią 60 proc. 
dem skuteczność nie pewna, Przez siedm lal doko- ' ogółu ludność. W lem mamy 2.500.000 bezrolnytch. 


nywuje się w Polsce łalunie dziur na chorym ke | A m.:ijonów małorolnych około 1 miljon wobolników 
tacie pracy rolniczej W pierwszym okresie "me" służby dolwarcznej. 
się gromko 1 buńczucznie o reformie agrarnej o Wynika z tego. że około 12 miljonów mieszkań- 
wywłaszczeniu wicłlijej posiudłości nieomal że bez to proletarja! wiejski pozbawiony warszta- 
odszkodowania leraz szuka się naprawy przesłarza- 
łvch stosunków w zolnietwie w powolnej parcelacji 
dób" obszarmczych w niewielkiej ilości 200 tys. ha 
rocznie. Reforma ta obliczona na długie dziesiątki 
Lat, Po za tem poprawki senatu i na tej usławie wy- 
cisnęły swoje pięlno Í spokojnenm rozwojowi posla- 
wily zaporę A tymczasem głód ziemi wzrasta .Miljony 
rąk chłopskich wyciągają się napróżno po zagon 
rok. aby móc pracować. a nie "harować na pańskicm" 
w warunkach pańszczyźmanych lub zdychuć dosłownie 
z głodu, 

Niezałatwienie sprawy włościańskiej pomściło sję 

go, Mświło się dawniej na Polsce szlacheckiej. pod- 

usnowało i wysadziło w powielrze ustrój Rosji car- 
skiej, 

Cyfry poniżej przzto.zone powinne być groźnem 


ców ws 
lu pomy 

Na te niedomaguuia 
płaslerek o parcelacji 
poprawkami senalu 
ność ukraińskiej i białoruskiej, 

P. P. S. głosowała w sejanie za ustawą, Na- 
szem bowiem dążeniem jesl. ażeby sprawę rolną ru- 
szyć z martwego punktu. na którym ją osadził egoizm 
obszarmieczy i rozslrój slronujectw ludowych. Świa- 
domu jednak jesteśmy jej braków i o zniesienie Lych 
braków wałczyć trzeba usilnie Trzeba będzie wał 
czyć o lo. ażeby parcelacja stosowana była przede- 
wszyslkiem dla bcezeolnych i małorolnych į robol- 
ników folwareznych parcelowanych majątków. Ponie- 
waż jednak uslawa o parcelacji rolnej i osadniclwie 
sluć się może narzędziem wzbogacania się “kułaków“. 


pomóc "ma mnoworotzny 
200 tys. ha rocznie. upstrzony 
wymierzonermi przeciwko lud- 


oslrzeżeniem dlu lxch. klórzy sądzą że kraj nasz zeba ją będzie jak najrychlej poddać rewizji í 
oslać się może wśród (rudnoścj 4 wywołanych nie- | reformie. : 
zdrowym stosunkami naurouowościoweni i niezado-* 


- Rewizje w krakowskich bankach. 


W. icku śledztwa przeciw dyrektorom Pol- 
Skiegc Banku Przemysłowego w Krakowie, wy. 
szłe; ną jaw, kilka dalszych szczegółów! ich na- 
dużyć. Jak słychać prócz puszczenia w cbieg 


| Nadto ujawniono, że zorganizowała are- 
weksli kaucyjnych. dępuszczali się oni ge | 


szłbowąna trójka 


FIKCYJNY SYNDYKAT 


de sprzedaży akcji. „Syndykat“ len pracował 
i tperowął w ten sposób. że łaltwowierni kli- 
jenci tracili, a pomysłowi 'dyrcktorzy czerpali 
ze swych malwersacji pcważne zyski. 

Jak stychać delegaci ministerstwu skarbu 
bawiący w Krakciwie w. związku z aferą Pol- 
skiegici Banku Przemysłowego, przeprowadza- 


Z pieniędzmi, wpłacanemi przez impfylerów 
ną rachunek zagranicznych dektawców 

Sumami temi rcti areszlowani dyrekto- 
rzy różne ķiperacje, a zagranicznymi klientom! 
tłvimaczyli, że przepisy dewizewe i (rudnościi 
robione przez rząd uniejmożliwiają im przesjł. 
kę watut inkascwanych. Doszło do lego, że za. 
grąniczni kupcy interwenicwali u rządu za po. 
średniciiwcim pieselstw zagranicznych wi: tych 
sprawach. 


kciwskich. 


Wielka kafastrefa wwa W Siedmiogrodzie. 


BUKARESZT. 11. stycznia. Dipiero te- | dług peiwierzchownych obliczeń slatystycznyich 
raz wyszły na jaw szczegól wielkiej kańlaslrc-| szkody wyniosą nalmniej 200 mitjonów leji 
fg, która: dciiknęła Siedmiogród. Obszar za- | przycząm nie uwzględnia się ewentuglnegf| za- 
txpiony wodą obejmuje przeszło 10.000 km. | greżenia urodzaju przyszłorocznego. 
kwadratewych, lakże niżej położona część W czasie powodzi, zginęło według dotych- 
Siedmicgrodu została zupełnie zatopiona. Roz- | czasewiych dochodzeń 40 osób. Liczba zagi- 
miary katastrefy były straszne. Jeszcze gorsza | niemych będzie jednak większa, ponieważ z 
była iednak nagłcść zalewu. Pewną odpowie- | peszczególneini częściąmi kraju brak połączeń 
działneść za katastrofę ponosi także zarząd kmunikącyjnych. Według przypuszczenia zgł- i 
techniczny, który mic utrzymywał w  «dpo-| nęłc w Rumunji w czasie osłatnicj katastrofy 
wiedniim: stanie grkbli ochronnych. Powódź by. | przeszło 100 osób. Przeszło 1500 domów zo- 
łą tak nagłą, iż wkida wznosiła się ido wysokości | stałe według oficjalnych doniesień zniszczonych. 
penad groble, które uległy żywiołowi. Całe | przez powódź zupełnie. Niektóre wsie z prylmii. 
tywnemi chalami zestały zupełnie przez wo- 
dẹ zniesidne, dak, że nie 
RET 


© irowiedki Redakcji. 


6. CZYTELNIK. Nas czytelnicy winni mjeć za- 
ufanie i podpisywać pismą. poza tem prywalnymi 
interesami ani Grabsktego. an; łanych się nie zajmu- 
jemy. 

7. KOŁPAK 
liśmy z listu. 

8. ZWIĄZEK KRAWCÓW-CHAŁUPNIKÓW. wol- 
ność pracy jest kouslylucją zastrzeżona, Należy lą 


wsie i wielkie cbszary zasianych pól pozostają 
die dzisiaj pod śŚniegicim i lodem. Następstwa 
Wiel- 


tegcż będą dla urodzaju katastrofalne. 


Majster - okpiświat. 


istnieje na Zamarstynawie przy ul. Panień- 
skiej firma stclarska Baumwalda. Firma la, w 
której rej wę/dzi obiebnie sukcesor po niebosz- 
czyku Baumwaldzie nicjaki Landau, uprawia 
na tebotnikach pospolitą grabkeż. 

Onegdaj zatrudnił u siebie p. Landau jed- 
neg robotnika, ale zapłacić mu w żaden 
spsób nie chce. Zwodził go z dnia na dzień, 
a fpsialniej niedzieli sprowokował ordynarną a. 
warturę, twierdząc, że nie będzie płacił; be 
mu sję mie chec. 

Nawiasem wspomnieć należy, że len skú- 
ikZdzierca, który żałuje robolnikojm! po 2 zło 
te (!) dziennej zapłaty nie RAB spkt 
czyńku niedzielnegc. 

Fabryka funkcjcnuje bowiem i w święla 
i w niedziele, Tak cto pod okiem władz doko- 
nywuje się Beniwa i gwałcenie ustaw. 


ANNA w Dmylrowie. Skorzysla- 


Sprawą zainleresować referenta przemysłowego w Wo- 
jewództiwie lwowskim. 


Komunikat. 

KONFERENCJA DELEGATÓW ZWIĄZKÓW ZA- 
WODOWYCH odbędzie się w piątek 15. b. m. o godz, 
7-mej wieczorem w sali Związków Zaw. przy ul. 
Ossolińskich ł, 10 


ją krmirolę w dwóch dalszych bankach kra.! 


NM A a 


P. binde uciekł? 


WARSZAWA. 11. stycznia. (lel. wł.) Wc- 
stalniej chwili ręzeszła się po Warszawie po- 
głcska, której nie zdołaliśmy jeszcze stwier- 
dzić u źródła, że p. Hubert Linde, były pre- 


zes P. K. O. pktciągnięty do odpowicdzialnoś-" 


ci karnej za nadużycia, uciekł zagranicę. 
(We Lwtiwie od kilku dni już krążyły po- 

głcski o ucieczce Lindego z dodatkiem, iż kau- 

cji wicale nie złężono, i że ułatwiono mu uk 


cieczkę, gdyż qskarżenie Lindego skojmprolmi- 


tewałoby wiele wybitnych 


osobistości. 
— Red.) > 


=t 


OI AEA ENEE TT: ALKI COGNATE 


1.) p IR k] 
Mrozy i śnieżyce. 

WARSZAWA. 11. slycznia. W.) Pkt 
ziem, wody na Wiśle, opada w d. c. i wynosi 
już tylko 2.30. Nagły mróz skuwa rzekę lo- 
dem. Nurlem Wisły płyną kry. Zarząd: żeglty, 
gi iwiśląnej wslrzymiał uch wiśl. tabcfru robo. 
czego. Dnia 12. b. mi wstrzymana zosłanije 
żegluga pasażerska i lclwarowia. Przy dalszem 
trwaniu temperatury rzeka stanie przypusz- 
szczalnie za dwa dni. 

PARYŻ. 11. stycznia. (Pat.) Chicage: Tiri- 
bune dcnosi z N. Yorku, że huragan śnieżny 
szaleje w ddszikni ciągu w' ckolicach N. Yorku. 
i Brslonu, gdzie komunikacja została wręcz 
umiem| *żliwiona. Nieznany dotychczas z nazwy 
parciwiec rozbił się o nadbrzeżne skały Cała 
załęga stalku miała podobno zatonąć. 

RYGA. 11. stycznia. (Pat.) Fala zimna c- 

garnęła cały kraj. Temperatura spadła pęhiżej 

30 stcpni Cels. Na Dźwinie, w pobliżu Ogry 
lcdy na rzekach rozbite zostały przy użyciu 
Środków wybuchowych.  Niebcezpieczeństwa 
większej pewodzi minęło. 


Sól polska dla Japanji. 


| WARSZAWA. 11. slycznią. Pęselslwo* na- 
sze w Tykie zwróciło się do ministerstwa spr. 
zagranicznych z zapylaniem, na jakich wa- 
| rumkach pietskie: ' kopalnie soli mogłyby eks- 
į pejrtować swój towar do Japonji. 

y Placówka tiukij jska zaznacza, iż polska sól 
imicże znaleźć na rynkach japońskich duży 
cdbyt. W związku z tem miarodajne czynniki 
zwkróciłi się z tdnośnemi zapytaniami do po. 
szczególnych zarządów. naszych salin. ; 


WO OOO Z RY TRZA OZ ROA 
| Mimochodem. 


| Kłamie jak naoczny świadek. 


Onegdaj ogłosił "Wiek Nowy” 
alywnego źródła pochodzące rewelacje układach 
iwa, socjalistycznych z nar. demokracją. których 
| eclem miało być utworzenie wspólnego rządu z Pił- 
| amin na czele. 


caly 


yzekomo z auto- 
x) 


stanowczością slłwie”dzamy, że cała la 


zostało po nich opowieść jest wyssaną z palca i nie zawiera ant je- 


dnego słowa praway. 


Dalszy spadek dolara. 


WARSZAWA. 11. 
walutowym zapanowało uspokojenie. W dalszym cą- 
gu tendencja zniżkowa dla dolara, W obrolach mię- 
dzybankowych à prywatnych zawierano transakcje po 
795 do 7.90. Bank Polski płacił po 7.85 


styczwia, (Tel. wb) Na rynku 


7 Roei 
Zgon najstarszego cadyka. 
WARSZAWA. 11. stycznia, (AW), Nocy ubłegłej 
zmarł najstarszy cadyk sochaczewski Szłama Helsen- 
horu, Na pogrzeb przybędą wszyscy cadycy z całej 
Polski. 1 


= 


Wyjazd prof. Kemmerera. 


WARSZAWA. 11. stycznia. (Pal). Prof: Kemme- 
rer w niedzielę wieczorem opuścił Warszawę, Wy- 
jeżdżając wyraził żal. że nie miał możnośca rew;zyło- 
wać wszystkich osób. które go odwiedziły. 


szw. IL ] 


„DZIENNIK LUDOWY* 


R E A Ee 
e a aa 
Prasa socjalistyczna w Belgji. 
Przykład godny naśladowania, 
Dma 18. grudnia partja socjalistyczna Belgji ob-| akcja propagandowa staje się jednolita i łatwiej spro- 


stać może swym zadaniom. 

Dalej Komitet Okręgowy organizuje kursy dla 
wyszkolenia korespondentów ielnieowych. których | 
zadaniem informować prasę o wydarzeniach lokalnych | 
+ stale zasilać ją wiadomościami. 

Następnie komitety starają się różnemi sposoba- 
mi zainteresować szerokie masy ludności prasą socja- 


10-lecie istnienia centralnego or- 
ganw partyjnego "Peuple". Pismo to wychodzi w 5-ch 
wydaniach i rozwija się nieprzerwanie. Ale len roz- 
wój rice odbywa się dzięki jakimś szczęśliwym przy- 
padkom. lecz jest wynikiem usilnej. mrówczej pracy 
ogółu lowaszyszów. zorganizowanych w partjj, w 
związkach zawodowych. spółdzielniach. Wszystkie trzy 


chodziła uroczyście 


fosmy ruchu robotuiczego spółdziałają ze sobą i współ] styczną i pozyskać je dla tej prasy. W tym. celwj 
ubiegają w dziele rozszerzania i wzmacniorit pracy] urządza się Dni Prasy socjalistycznej. konkursy na 


różne tematy. odczyty. konierencje. wydaje się ode- 
zwy dtp. Dużą uwagę zwraca się przytem na inłodzież 
* konieczność pozyskania jej. jako slałych czytelników 
prasy socjalistycznej. 

Praca komitetów prasowych zmierza dalej 
wzorowcj organizacji sprzedaży gazet socjalistycznych. 
W tym celu komitely le współdziałują z socjalistyczny- 
mi sprzedawcami gazet. zorganizowanymi w związek 
zawodowy. Wreszcie Komitety prasowe dbają o wle- 
szenia lechniczne w prasie i udoskonalenie Lreśct. 

Jak widać. socjaliści belgijscy dokładni: zdają 


partyjnej, 

O tem jak lowarzysze belgijscy pracują uad roz- 
wojem swej prasy dowiadujemy się m. i. z konie- |; 
rencji odbytej 13. grudnia w Jolimont (Żolimon). — 
Była to konferencja okręgowa. poświęcona specjalnie 
rozpowszechwanii organu centralnego. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele partji. związku zaw. górnłków. 
metulowców. dziennikarze socjalistyczni  sprzedawey 
gazet. O wielkiem zainteresowaniu robotników spra- 
wami prasy socjalistycznej świadczyła obecność 1000 
delegatów. wyrełniających wielką salę Domu Fudo- 
wego. sobie sprawę ze znaczenia prasy soejalistycznej dla 

Jakże towarzysze belgijscy pracują na rzecz swej|:uuhu robotniczego i nie szezędzą ani środków ani 
prasy? Oto w każdej miejscowości. gdzie istnieje ox-| si] w pracy nad jej 7ozwojem. Ta wylężona i syste- 
ganizacja partyjna. działa specjalny komitet prasowy.|natyczna prasa daje też znakomite owoce. Tak npt 
to którego wschodzą przedstawiciele partji. związkówļ nakład “Peuple stale wzrasta, jak widać 7» zesla- 
zawodowych. spółdzielni organizacji oświatowej ttd. f wienia poniższego za ostatnie 10-lecie. W o, 1925 
Wszystkie te komitety dzielnicowe pozostają pod kte-| sprzedawano codziennie przecięluie) o 679 numerów 
punkiem prasowego Komitelu Okręgowego. który zef więcej niż w r. 1921, o 782 więcej niż w r. 1923: 
swej słrony podlega Zarządowi Głównemu. O iuten-|o 1.909 więcej niż w a 192, o 2171 więcej niż w r. 


do! 


sywności pracy prasowych komitetów dzielnicowych | 1921: o 3.368 więcej niż w * 1920; o 1.077 więcej 

świadczy np. to że w ciągi ostalniego jednego roku|niż w r, 1919; o 5683 więcej niż w r, 191! (w okre- 

odbyły one aż 317 zebrań. sie 1511 [919 "Peuple byi zawieszony przez oku- 
Na czem polega działalność komitetów praso-| pantów niemieckich, à 


ta wskazuje, że nakład rośnie stale 
wprawdzie hes gwallownych skoków, 
że cù klórych 
pozostaną 


Tabliczka 
z EOM na rak. 
lecz zało z tem większą gwiwanceją. 
udało się pozyskać dla prasy socjalistycznej. 


wych? Przedewszystkóem oczywiście zajmują się one 
propagandą ustną i pisemną na rzecz prasy socjalisty- 
cznej. Komitet Okręgowy wydaje biuletyn miesięczny, 
pozsyłany bezpłatnie wszystktn dzielnicowym komite- 


tom. Pumduszów na to wydawnicliwo udziela partja] już przy niej i powiększą zastęp w „Ucząsych o socja- 
oraz związki zawodowe i spółdzielcze. Biwietyn za-|lizm roholuików i pracowników, 
wiera wskazówki i malerjał agitacyjany. Tą drogą > 


Co się dzieje na Baikanie ? 


Cankow i Pangeios. 


statnich miesiącach prowadziła bardzo ostrą walkęjsv w tymże celu faszystowska Grecja. od lal będąca 
4 rządem. Die dopuszczono nikogo do nowego ga-| narzędziem w ręku Anglji. staje i teraz na jej usługi, 
b netu, mf: — 


Emi igracja GO Kanady. 


Urząd Emigracyjny zawiadamia. że nit podstawie 
układu. zawastego przez przedsiębiorstwa kolejowe Ca- 
nadan Nationat Railways i Canasian Paeflić Railways | 
z rządem kanadyjskim. rozpocznie się w marcu bje-| 
Żącego roku emigracja do Kanadv następujących ka- 


baiwnym wypadkiem w tymsamym dniu, w któ- 
rym przyszła wiadomość o dymisji spłamionego krwią | tych socjalnych czynników — zwłaszcza że jak wyżej 
władcy Bułgarjj —  pwofesora' Cankowa. została w|powiedziano -— szerokie masy ludu greckiego nie są 
Grecji proklamowanu dyktatwwa wojskowa. Jest to] jeszcze dostatecznie nolitycznie uświadomione — by- 
jeszcze jeden dowód więcej na lo. że zamęt. jakifła dyktatura móślilarna, która w czerwcu 1925 bez- 
dzięki reakcyjnym rządom panuje na Bałkanie, jest|ktwawo + prawie niepostrzeżenie uchwyciła ster: po- 
stałem nicbezpieczeństiwem dla pokoju tak tych nie-| wstała aua jako wyraz młodego. wielkogreckiejgo ini- 
szczęśliwych krajów jak i Europy. Cankow odehodzi| perjaliznu. zmuszonego ograniczyć się do małego ka- 
a Pangałos przychodzi — powstaje kontrrewolucja. wałka lądu! stałego. jaki pozostał Grecji Pangalos. o- 
W Bułgacji ustąpienie Cankowa nie oznacza wca-|party o wojsko 6 flotę, posunął się niebawem dalej: 
le zmiany systemu rządów, Zmiana dokonała się pod| republikańską — nacjonalistyczną ideologię zamienił 
skrzydłami: 'Ligi wojskowej”. będącej właściwą wład-|na lIaszystowską dvktalwę. odrzucając 
czynią kraju, Wyrazem lego jest rakt. że przewódca tej] ryzm. 
Tigi. gen. Wojkow. minister w gabinecie Cankowa. Mowa. którą wygłosił przy proklamowaniu nowej | 
przechodz do rządu łiopczewa. Wszyscy nowi mint [orvmy rządów. jest kopją gestów Mussoliniego. ule 
swowie należą do partji rządowej. Premier liepczew.: przechwałki. że niebawem Grecja będzie miała polężne 
renegat z party demokratycznej. jest kapitalstą. ma-qwojsko i Ilolę. mają bardzo realny polityczny pod- 
jącym wybitny udii w bułgarskiem akcyjnem towa-jkłud. Nie jest tajemnicą że Auglja. obecnie znajdująca 
rzystwie tytoniowem. Jako minister w rządzie (Ganko-|sitę prawie w olwartym konflikcie z Rosją i Turcją- 
wa podtrzyinywał wszystkie haniebne zarządzenia swe-| szuka na Wschodzie sojuszników. W tym celu, odbyła 
"go poprzednika, Z burżuazyjnej opozycji która w o-|się kontezeneja między Mussolinim a Chamberlamem 
W każdym. jednak "agie ustąpienie Cankowa. z] me 
którego nazwiskiem złączona zostanie era najokrutniejr 
szego teroru w Bułgawji. jest oznaką rosnącego opor ul 
przew katowskini metodom. zapomocą których ocie- Í 
kający krwią ' profesor" rządzi krajem, 
W lymsanym doinu, w któwym Bułgarfa uczyniła 
pierwszy krok do zlikwidowania dyktatuwy. Grecja 
zrobiła krok ostatni do formalnego utwierdzenia stanu. 
faktycznie już istniejącego. Histocja Grecji w ostalntch 


latach jest jednym łańcuchem burzliwych wydarzeń:|tegotji osób: 

wojny. rewolucje. strącanie i znowu wprowadzanie Rodzine rolnieze. posiadające po opłaceniu kosz- 
królów. walka nwędzy monarchją a republiką — |tów podróży 500 dolarów. będą przyjęte w Kanadzie 
wszyslko to odgrywa się na powierzchni politycznego|w biczbie nicograniczonej pomiędzy 1. marca a 
życia kraju. nierozwiniętego ekonomicznie. nje do- siespmiija. 


i 


Rodziny rolnicze. posiadające po opłaceniu! kosz- 
tów podróży morskiej i lądowej do miejsca przezna- 
czemia w Kanadzie. sumę 25 dolarów, będą przyjęci | 
pomiędzy 15. masca a 15. maja „Każdej koncesjono- i 
wanej w Polsce Enji okrętowej. wysyłającej okręty | 
do Kanady. będzie przyznany pewien kontyngeni ro- 
boiników rolnych. i 


cierając do mas luaności. Tymczasem u podstaw do- 
konują się gwałlowne zmiany uwarsiwowień socjal- 
nych. wielkie przesunięcia ludnościowe, Przegrana woj- 
na spędziła tysiące uprawiających handel Greków z 
wysp i Małej Azji do małego kraju pasterzy î posia- 
daczy winnic. Przybysze ci — to kapitaliśch e impe- 
rjalistycznych tendencjach oraz biedni uchodźcy. sta- 


parlamenta- |olografie. 


Ponadio będzie przyjęta pewna liczba kobiet ħu- 
Żących oraz najbliższe rodziny (żony i dzieci do Jat 
18) roluików. osiadłych w Kanadzie, 

Wszyslkie te kategocje emigrantów otrzymają 
wzy kanadyjskie, bez specjalnego zezwolenia imienne- 
go Kanadyjskiego Dep. kolonizacji i Imigaeji. o Ue. 
uzyskają certyfikaty przedstawiciela jednego z wyżej 
wymienionych przedsiębiorstw kolejowych C. N, R. 
lub ©. PL R. który będzie urzędował w Polsce. 

Rolnicy i robotnicy rolni. posiadujący wyżej wy 
menine kwoty dolarów oraz mogący opłacić koszta 
podróży. zgłosać się winni do najbliższego btuwa pro- 
winejonalnugo jednej z linji okrętowych. sprzeda jących 
karty okrętowe do Kanady. po bliższe informacje co 
do warunków podróży wymaganych formalności. 
Zadatek wpłacać należy jedynie. jeżeli linja okrętowa 
zapewni, że dany emigrant odpowiuda warunkom, wy- 
maganym dla uzyskania wslępu do Kanady. W celu 
ułatwienia emigrantom nzyskania tmigracyjnego pasz- 
portu. Urząd emigracyjny zezwolił na pezpłalne pn- 
średnictwo linji okrętowych w tych sprawach, Gałko- 
witą należność za kartę okrętową wpłacać należy do- 
piero po uzyskaniu paszportu emigracyjnego. Emigrant 
który po wypełnieniu wszystkich wymaganych fomnal- 
ności. nie otrzymał w Warszawie lub we Lwowie za- 
świadczenia „errtyfikatu) przedstawiciela wymłn; jonych 
wyżej C. N R. lub ©, P R: żądać winien od inji 
okrętowej, która sprzedała mu kartę zwrotu kosztów 
podróży do Warszawy lub Lwowa ż z jowrolgm do 


gz 


'| miejsca zamieszkania. 


Dia intormacji emigrantów zaznacza się. że mogą 
być przyjęte jedynie osoby zdrowe fizycznie į umy- 
słowo. zdolne do pracy, umiejące czyłać w jakimkol- 
wick języku, Chorzy na jagiicę i favus będą odrzucam. 

Emigranci. przyjęci w charasterze rolników. mu- 
szą być z zawodu rolnikami, Najchęlniej przyjnwowani 
CE! kei 2 dopuszczani są jednak również rolnicy. 
posiadający fachowe wykształcenie lub praktykę. o 
ile posiadają wymaganą gotówkę 500 dolarów. 


Otwarcie szkoły 
dla działaczy Zw. Zawodowych. 


W lokalu Skarbu Oświatowego w Warszawie 
odbyła się iusuguracja Szkoły dla działaczy Zw. Za- 
wodowych. urządzonej przez Zarząd Gł, T. U. R, 
wspólnie z Centr. Komisją Zw. Zawodowych. Szkoła. 
jak wiadomo. ma trwać około 10 tygodni; ma cha- 
rakter internatowy; uczniowie (w liczbie koło 40) 


uowiący niespokojny ełement. Politycznym *ezullatem | przybyli ze wszystkich stron Polski. jsko wysłannicy 


klasowych organizacji zawodowych i Turowych. Pro- 
gam obejmuje przedmioty z zakresu ekonomii. prawa, 
socjalizmu. histocji i taktyki Zw. Zaw. itd. Jest to 
pierwsze w Polsce przedsięwzięcie tego typu w la- 
kim zakresie, Uczniowie mieszkają wspólnie w lokalu 
szkoły W spisie profesorów — obok szeregw naszych 
posłów + senatorów — nazwiska takich specjalistów. 
jak prol. Krzywicki E. Lipiński, Fabierkjiewicz, dr: 
Lewy. Jastrzębski i inni. 

Uroczystość inauguracyjną zaczęlo od wspólnej 


Następnie w zaslępstwie prezesa TUR-a 
tow. l. Daszyńskiego — wiceprezes tow. K. Czapińską 
sagt wstępne zebranie, witając uczniów i Hcznych 
gośw. Zarząd TUR-a reprezentowali tow. tow. Kop- 
eiński, Lipiński Z. Płotrowskji. E Zieliński, grono 
prelegentów prof. Krzywicki, dr. A. Krygier W za 


gajemu swem mowca wskazał na związek między "oz- 
wijającym się coraz bardziej prądem oświatowym 
wśród wobouwków, a coraz to wzrastającą odpowie 
dzialnością. jaką biczze na swe barki klasa robotnieza, 
low. Zdanowski złożył życzenia Szkole imieniera Cen- 
tralnej Komisji Zw, Zaw.; tow. Pużak imieniem CKW. 
pariji; ob. Zagrodzki imieniem ministra pracy tow. 
Zżemięckiego 

Na zakończenie sen. tow. Kopciński mówi! o ko. 
nieczności wytworzenia w Szkole — obok warsztatu 
wiedzy — także środowiska entuzjazmu moralnego, 

Następnie prof. L. Krzywicki wygłosił pierwszy 
wikład z cyklu “Historja Kultury“ — ilustrowany 
przeźroczami. 

W ciągu pierwszych kilku dni będą odbywały się 
lakże wykłady luźne z dyskusjami — celem iepszego 
wyjaśnienia poziomu i potrzeb słuchaczy, Następnie 
rozpoczynają swe cykle E. lapiński: ekonomja:; 
Czapiński- socjalizm: Iieberman: ustrój państwa itd, 
Kuratorką i asystentką Szkoły Oraz nauczycielką ję- 
zyka polskiego została ob. Klingerowa. Przewidywane 
są liczne seminarja i wycieczki naukowe. 

Niestety. z powodu braku miejsca Szkoła była 
zmuszona odmówić kilkudziesięciu zgłoszenłom. 

Nowemu, a tak doniosłemu robotniczemu war- 
sztatowi kulturalnemu życzymy jaknajserdeczniej po- 
wodzenia w APRPej pracy. 


Wr. 9 


„DZIENNIK LUDOWY“ 


Oibrzymie zgromadzenie w Winnikach. 


(Sprawozdanie poselskie tow. Smulikowskiego). 
Poskromienie awanturników. — Przeciw komisarzowi-korrupcjoniście. 


Ww ouied ielg dnia 10 bm. odbyło się olb=zymie! 
zebranie mieszkańców Winnik. Zebraniz odbyło :fę 
w dużej sak "Proświty* — gdyż komisarz p. Weiss 
— jako prezes odmówił sali "Sokoła". W zebra- 


niw waęło uazial przeszło 1000 osób ze wszystkich | 


powiedział na interpelacje — i wykazał przytem szo- 
winiem i drugiej strony L j. owych mowców 1 wy- 
raźnie odciął się od obłudnego stanowiska jednego z 
chytrych fnterpeluntów -- który wskazywał na Bol- 
szewję jako na wzór rządów chłopsko - robotniczych 


sier społecznych — a przeważa robotnicy z fabryki| — grupa la wymaźmie dążyła, do rozbieja zebrania, 


tytonin, Bardzo licznie 


— następnie zaś tow. dz. Dręgiewicz ze Lwowa. 


niemal połowę zebrimia sta- | 
nowiły kobiety. Przewodniczył zebraniu obi. Kukis 
lawan turnicy chcieli wyzyskać miękkość ręki dotych- 


Wówezas na życzenie zgromadzonych wybrano 
d:ugim przewodniezącym tow. dr. Dręgiewicza — gdyż 


Powitany oklaskami wygłosił sprawozdanie posel- | czasowego przewodniczącego. Szereg moweów ze sfer 


skie tow, Smulikowski, Mowca w przeszło godzinę 


, trwającym referacie przedstawił stan gospodarczy pań-| 


stwa iłustując cyframi i faktami dzisłejsze położenie 
kraju w szczególność zaś położenie klasy robotni-' 
czej .Uwowgłędniając miejscowe warunki wspomniał 


mow o zabiegacn klubu poselskiego PPS. -— w;,codziennych. życiowych 


kierunku usuniety bezrobocia w Winuśłkach, uwoł-| 


nienia piac robotszów tytoniowych od obcięciń. po-| 


robotniczych. jak Oblicki. Szczepański. Paczko. Szka- 
radek. Megałas stanęli na gruncie rzeczywistość i w 
potnem zaufaniu do PPS i jej przedstawicieli zada- 
wali interpelacje — gromiąc poprzednich interpelan- 
tów — zmierzających do odwrócenia uwagi od spraw 
i zakłócenia (powagi zgro- 
madzenia. 

i Rezolucja o wotum ufności dla Klubu P. P. 


l 


Dziwy dnia współczesnego. 


„Powrót do natury”. 

Dzień. Oglądany oczyma współczesnych ma zgo- 
ła inne wymagania i zasady. niż eń wczorajszy. 

Rzeczy. które owo *wczoraj” szanowało. ceniło, 
nabywało. z czego było dumne. czem się chlubiło. dziś 
stoją cicho i smutnie na szarym końcu zainteresowań 
człowieczych. zepchnięte tam przez brutalne siły. prym 
dzierżące w życiu współczesnem. 

Kto poszukuje dziś książek? Kto może je naby- 
wać, gromadzić. z myślą o bibljotece domowej? Na- 
pewno nie zdeklasowany inteligent. anj robotnik. który 
f każdego daia może się stać bezrobotnym". ani do- 
jnobkiewiez wojenny lub spekulant powojenny. nie 
„ciekawy bynajmniej literackich czy naukowych dy- 
sertacj ! 

Kto marzy dziś o posiadaniu pięknego dzieła 
sztuki? W gruncie rzeczy ~ może i niejeden marzy. 
ale kio je może dzisiaj kupić? 

A stanowisko poety. maldrza. rzeźbiarza. dawniej 
zaszczytne, dziś współczucie. żal. grozę nawet 
budzi... (vide. nieprzeliczone samobójstwa artystów 


prawy dol' rrowizjorystów i L p. Wreszcie omówił i posła Smulikowskiego została przyjętą — lasem|.,. Berlinie). 


szesegółowo udział socjalistów w koaltyjnym rza- 
dae, Dotykając spraw aanuejstracji państwowej 
gminnej — oslro napięinował korupcyjne rządy ko-į 
umistrza w Winnskach. Następny mowca tow, dr. Drę- 


ryk przeciw 6—8 głosom. Niezadowoleni chcieli 


ii dyskutować w nieskończoność. ale postawa zg:oma- | iteraturo!? 


dzenia i 
Drzęgiewicza położyło kres 


energiczne prowadzenie obrad pzrez tow, 
tym usiłowaniomt Jest 


Kto cię dis potrzebuje. kto cię szuka — sztuko, 


Masowe zubożenie ludności wykłucza zwolna 2 
Życia to wszystko. co było kwiatem jego. wonią. bar- 


giewicz uzupełnili wywody poprzednie 'omówienłjm rzeczą charakierystyczną. że bcznie zgromadzeni mo- wą. weselem, Pozostają prymitywne instynkty: utrzy- 


kwestji ogólnego rozbrojenia redukcji budżetu woj-|botnicy i robotnice narodowości ukraińsk;cj — gorąco mania życia 


skowego a więc i izby wojska — nadto zajął się 
stosunkiem do mniejszość narodowej. akcentując spra? 
wiedłrwe stanowysko w tych sprawach PPS. 

Oba te przemówienia przyjęte przez zebranych 
gorucymi oklaskami wywołały ożywioną dyskusję: | 
Grupa ukrafńców mianowicłe pp. Stefaniszyn. Włoch. 


aplauzowali naszych mowców. a zebrani raz jeszcze 
urządziwszy owację tow. Smulikowskiemu — poczęli 
się rozchodzić. Tylko wzburzone robotnice — 


się do awanturników — przyczem nic obeszło się bez 
'szturchańców — (eo jest rzeczą pożałowania godną) 


— i dopiero policja "polska" — musiuła 


i utrzymania gatunku. 
A na podłożu walki w imię tych prymitywnych 
(nstynktów zjawia się coraz częściej. coraz powsze- 


zabrały | gyjej: zbrodnia... Napady rabunkowe. bandytyzm w 
|białv dzień, 


— Cóż dziwnego? — mówił pewien kąśliwy lilo- 


bronić | „oi ~ może wracamy do "natury"? Może wkrótce od- 


Kopacz + Podlisiecki zasypali posła tow. SŚmruli- |grupkę-awaniurującą się na zebraniu — przed kułaka- rzuemy zupełnie wczorajsze skarby kulturalne i prze- 


kowskiego — gradem interpelacji — a treść tych in- 
lespełacyj nabrzmiała od nienawiści do PPS. i wogóle 


cym do wywołanie awantur i rozbicia zgromadzenia, 
Gdy jednak pjany nienawiścią 
Kopacz — zaczął napadać na PPS 


młodzieniec niejaki | jak jeden mąż. polacy i ukrmińcy. mężczyźni i 
i rzucił obełgę |biety ze wszystkich sfer miejstowego społeczeństwa! morderstw ^ 


mi nawel własnych ziomków, 


sądy etyczne i zatańczymy taniec dzikich przed wal- 


Natomiast lrzeba stwiordzić pełną solidarność | pn o upolowane zwierzę i o sknadzioną kobietę? — 
państwa polskiego — była podana w tonie, zmierzają- |owego wieikiega zgromadzenie — jakiego Winn;kj nje| Może... 


pamiętają. w jednym szezególe— a mianowicie wszyscy 


Ludzie, dyiwujący się wobec przeróżnych cech 


ko- | współczesności. wyrafinowanych oszustw. cynicznych 


samobójstw z głodu. pytają niespokoj- 


` s IE aji KG ta s ` dg 1413 jes Śri yyh o y p apr TT l: „ECTS 1 1- . = a 
na Dziennik Ludowy” zgromadzeni nie pozwoli mu oświadczyli się za. koniecznością usun;ęcja. komi nie: dlaczego? Jakto? Czy być może?! 
mówić mimo odwołania obelgi a v“ozjuszony młodzie- | sarza rządowego osławionego Weissa. demoralizującego 


niec wezwał wszystkich 
zali, Wezwanie nje odniosio 


ukrajńców do wpuszczenia 
żadnego skułku 


a 
tylko p. Kopaaz z podniesioną ręką do góry (jako zua- | niki 
kiem komendy) przemaszerował sam — zgromadzeni | tyle 


całe życie publiczne w Winnikach 

Jesi pzęczą mezwykle ciekawą. jakie i które czyn- 
eśmielują się — bronić tę jednostkę — mającą 
grzechów na sumieniu. 

Sama bowiem przynależność p. Wełssa do osemki 


— nie może być przecież puklerzem dla korupcji t; y7 mętnej fali, 


zaś zmobiwszy mu miejsce -— pożegnali rozmaitymi 
dowcipnymi okrzykami. 
Mimo. że tow. Smulikowski wyczerpująco od-' nadużyć. 


Wyzwolenie kobiety tureckiej. 


haiwela turecka była dotychczas niewolnicą w 
pełnem tego słowa znaczeniu. Była własnością męża, 
który tahech "legalnych żon-niowolnic mógł posiadać 
dziesięć i tysiąc (nu ile go stać było) — była pozbu- 
wioma praw politycznych. społecznych i cywilnych d 
nic posiadała najmniejszego wpływu nawet na wycho- | 
walue swych synów. Mężczyzna byl panem i władcą 
i praguąłby nim pozostać. zwalczając ostro wszelki 
ruch emancypacyjny kobłely tureckiej. 


Kole posiępowe tureckie z Kemalen na czele 
zdołały już jednak zmobłć znaczny wyłom w twierdzy 
wakeh rodzimej. w szczególności dzięki ich wpływom 
zostało zmiesione hańbiące prawo wielożeństwa. Poza- 
łem został zniesiony przymus zasłaniania (warzy (czar- 
Szafir + wealki). zniesiono zakaz noszenia kapeluszy. 
dziś kobieta w Turcji została dopuszczona do urzędów 
Trywatnych + państwowych. wolno jej należeć do 
stowarzyszeń. zrzeszać się. organizować! 

Ak wszystkie te prawa. zdobyte przez kobiety 
tureckie, nie miały dotychczas podstawy. gdyż opie- 
rały się tylko na przepisach rządowych. wydanych 
w dnodze rozporządzeń administracyjnych. Brakowało 
vae reformom., już dokonanym w rzeczywistości i 
Wprowiadzonym w życie. fundamentu ustawowego 

Wneszcie zarządzone zostało wprowadzenie do 
projektu kodeksu cywilnego prawo kobiecie tureckiej. 
na tych samych zasadach. jakie są przyjęte w ustawo- 
dawstwach narodów kułturainych Europy zachodniej. 
AUtOPowic nowego kodeksu posługiwali się wzorem! 
szwajcarskim, wprost tłumacząc. bez znacznych zmian 
całe prawo cywilne Hdemokcacji szwajcarskiej. 

W nowym kodeksie cywiinym Turcji republikań 
skiej znajdują się paragrafy. dotyczące małżeństwa cy- 
walnego. warunków rozwodu i t d. Wielożeństwo 
poligamja — będzie odtąd z taką samą surowością | 


kamne w Tumcjj, jak i w jmnych krajach ucywilizo- 
wanych. 

Co do mozwoaów. to prawo odepchułęcia od sie- 
bie żony (cepudiatian, służyło dotychczas wyłącznie 
jednej tylko stronie — mężowi. Obeenie sprawy roz- 
wodowe będq zozpalrywane objeklywmwe. Związek 
małżeński, zawarty na zasadzie wymagań religijnych: 
bez poprzedzającego obrządku cywrlnego. nie będzie 
uznawany przez państwo. Przepis ten slosować się 
będzie ao obywaleli wszystkich wyznań. tak muzułma- 
nów. jak chsześwjan 1 żydów, 


Na czele ruchu kobiecego w Tuncji stoi Związek | 
kobiet, który najwięcej poświęca uwagi kwestjom wy-! 


chowania młodego pokolenia na nowych zasadach. 


Tłomaczy z języków europejskich podreczniki szkolnej. 


t książki dla dzieci: urządza zebranła. kursy i odczyty 
dla dorosłych kobiet i t d. 


W oslatnich czasach związek kobiet zwrócił Się | 
do władzy z prośbą o pozwolenie urządzania Zebrań| 


w meczetach. raz na tydzień. aby w ten sposób do- 
teć do szerszych rzesz kobiecych. 

I nietylko w Tubeji. lecz i w innych krajach 
muzułmańskich Bliskiego Wschodu wyzwolenie kobie- 
ty staje na porządku aziennym. Pierwszą instytucją. 
przecjwko której zwraca się zazwyczaj walka o pra- 
wa kobiety. jest wielożeńsiwo. Po zniesjeniu poligamj;. 
kobieta muzulmańska dąży do usunięcia i innych 
przeszkód stojących na drodze do równouprawnienia 
z mężczyzną. 

Największą wolność odzyskała dotychczas. poza 
Turcją. kobieta egipska. Na czele ruchu na rzecz eman- 
cypiacja kobiety. sloi fanna Munira Thabet, dztonni- 
karka. która domaga się przywrócenia kobiecie mu- 
zułmańskiej licznych swobód i udzielenia jej równych 
z mężczyznami praw jeolltycznych i społecznych. 


s 


one 


| Sapiehy 1. 77. 


Pesymeści kiwają głowami z cchvm szeptem: 
Ma się na koniec starożytnemu światu.." 

A jednak — źródło chaosu jest przecie znane — 
i oczywisle, 

Wodą. która w młynie społeczeństw pozostawiła 
i lak wysoko wzbiła brudne piany — była wojna. 
tragicznej. jak sama wojna, deprawacji 
powojennej. w odmęcwe nędzy í anomalji. śpieszą- 
cych slad w ślad ża wielką wojną. przyszło nam two- 
szyć + urządzać Polskę. 

Dlatego jesteśmy smutni. I niepewni — iÍ nte- 
spokojni. 

A przecie rzecz to nieuchronna, i prawda od- 
wieczna: następstwem: rzeki krwi i ognia — jest fala 
barbarzyństwa. 

M. H. 


Z wydawnictw. 
Nr. 


~ 


5) 


SZACHÓW (za styczeń) opuścił już 
prasę i zawiera: Aktualne zdjęcia z turnieju mo- 


shiewskiego. Aleksonder Wagner: Do analizy gam- 
bitu twowskiego. Sprawozdanie z turnieju o mi- 
strzostwo Lwowa (wraz z tabelą). Międzynarodowy, 
turniej w Moskwie (wraz z tabelą). Match "Hetman" 
“Lwowski Klub Szachistów“. Adresy klubów Sza- 
chowych. Dział rozmaitości. Partje. 12 zadań. Roz- 
| wiązanie końcówek i zadań. 

Numer przedstawia się niezwykle okazale i iate- 
sesująco. to teź powinien się znaleść w ręku każde- 
go szachisty, 

Redakcja: K. 
4 [M p. 


z 
J. Link. Lwów. ul. Sakramentek 
Administracja: Lwów. wl Leona 


i 


Cena egzempl. 75 gr. Prenumerata kwari. 2 zł. 
Konto P. K. O. Nr. 153.152: 


BIBLJOTEKA DZIEŁ WYBOROWYCH. która ze 
względów technicznych. zwiiązanych z reorganizacją 
zakładów arukarskich f iutroligatorskjch opóźniła się 
niąco z twysłaniem ostatnich tomów — wydała ostatnio 
*Tętent" Gustawa Daniłowskiego. miłosną sielankę żoł- 
merza w której brzmi hejnał młodości. upitej mi- 
łoścwą i szczęściem. “Sens śmierci" Pawła Bour- 
geta. malujący wielki tragizm człowieka wobec za- 
gadki śmierci. oraz “Uczněki“ Perzyńskizgo. 


5 „DZIENNIK LUDOWY“ 
è | Akcja lego dramatu. niezwykle iuieresująca i cie- 
i Giteratu ta, nai ta. szt kr że Sac i kawą, zarówno pod względem obyczajowym. jak i 


| psychologicznym, rozgrywa się w najwytworniejszych 
| sferach arystokracji węgierskiej i wojskowości, 
Szłuka la uzyskału na naszej scenie pie: „wszorzędną I 
So- | 


REPERTUAR TEATRU WIELKIEGO WE LWOWIE :| 
Wtorek. o godz. 7.30 wiccz. "Nietoperz" Ceny 


zniżone. reprezenlację prlystyczną. z pp.: Barweńską i | 
Środa. o godz. 7.30 wiecz. “Zamarłe oczy“ —jsnowskim na czele, reżyserję prowadzi p. Sosnowski. | 
Wznowienie. Ceny zniżone. "*KREDOWE KOŁO“ (*Kreidekrein") Klabunada. 
Czwartek o godz. 7,30 wiecz. *Nietoperz* — [największa sensacja dramatyczna bież, sezonu w 
Ceny zniżone. Wiedniu i Berlmjie będzie następną -—- po “Żółtej 


premierą Teatru Wielkiegoi Próby z 
się już pod veżyserją p ży- 


zękawiczce” 
tej sztuki pozpoczęły 
leckiego. 

*WILKT. potężny dramat Roman Rolanda. z 
dziejów ‘rewolucji francuskiej, wystawiony będzie w 
sobolę bież. tygodnia na scenie Tealru' Wielkjego. na 
popołudniowe przedstawienie dla młodzieży szkolnej: 
Przedsprzedaż biletów w środę i czwartek od godz. 
(ul. Gródecka 5—7 wieczorem. Jednocześnie Dyrekcja leatrów przy- 
“Urwis“ dE pomina, źe slarsza młodzież szkolna inoże korzystać 
ze zniżek 50 proc. na przedstawienia operowłe wie- 
czowne. W sprawie tej zgłaszać się należy również 
do Komitetu Rozrywkowego. 

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIE 'URWISA' 
Niebawem już Teatr Mały wystąpi z premierą nowej 
sztuki. wobec tego świelna larsa Kalerwy pójdzie 
jeszcze tylko kilka wazy. 


Wtorek. o godz. 7/80 wiecz. “Swierszez za komi- 
nem“, Ceny zniżone. 

Šoda. o godz. 7'30 wiecz. 
nem'. Ceny zniżone. 

Czwartek o godz. 7,30 wiecz. 
— (eny zniżone. 4 
TEATRU MALEGO 
730 wiecz. 


<świerszcz za komi- 


<Świerszcz za kó- 
miinem 
REPERTUAR 
Wtorek. o godz 
przedstawienie). 
Środa. o godz. 7:30 wiecz. 
(Ceny popuiarne). 


7 
REPERTUAR TEATRU NOWOŚCI (ul. z 


"qliszpańska mucha“, 


BIURO KONCERTOWE M. TUERKA: 

Wtorek. 12. stycznia Rena PFIEFER-LAX, Pzi-| 
madonna oper wiedeńskich. 

Piątek. 15. stycznia: Kwastel czeski 
Popularne ceny miejsc. , 

WIELKA REDUTA TEATRALNA. któna odbę- | 
dzie się w sobolę dnia 16. stycznia br. w Hotelu Kra-| 
kowskim ściągnie niezawodnie tłumy publiczności. — 
Dochód przeznaczono na budowę “Donu Aktora" we 
Lwowie, Początek o godz. 10-tej wieczorem. Wslępi 
tylko za zuproszeniami. które można otrzymać co- 
dziennie od godz. 6.30 do 8 wieczorem w Teatrze 
Małym. komitet dokłada wszelkich starań by Re- 
duta ta pozostawiła jak najrailsze wspomnienia. 

. TEATR WIELKI, daje dziś cieszącą się niebywa- 
lem powodzeniem. operę komiczną Jana Straussa: 
«Nietoperz". która od dnia premiery święci niezwykły; struje historyczny 
sukces artystyczny kasowy. | techniki. 

TEATR NOWOŚCI. powtarza dziś i jutro. WZĘŃI- | 
szającą do głębi sztukę z głośnej powieści Kawola 
Dickensa Świerszcz za kominem“. ` 

ŻÓŁTA RĘKAWICZKĄ“ świetny. pełny wstrzą- 
sających momentów  dzamatycznych. utwór Bako- 
nys'ego. ukaże się w bież. tygodniu. jako najświeższa 
nowość dramatyczna na scenię Teatru Wielkiego. — 


Rönne. 


Pierwsza polska wystawa radjowa 
w Warszawie. 


SEVCIKA 
20—4 


Jak donoszą. podczas świąt Wielkiej Nocy utzą- 
dzona zostanie w Warszawie pierwsza polska wysława 
radjowa. Wystawa będzie miała cele propagandowe 
w kierunku popularyzacji! vadja. Najgłówniejszym dzia- 
łem Wystawy będzie — radjo amalorski. w którym 
wystąpią radjoamalorzy z wykonanymi! przez nich sa- 
mych aparatami oraz częściumi składowemi. Ponadto 
wystawa posiadać będzie dział naukowy który illu- 
rozwój oraz obecny stan radjo- 


„oka 


t 
Św. Tomasz nie jest autorem ,Na- 
śladowania Chrystusa“. 

Prol. Alfred Pereire w sprawozdaniu zakomu- 
nikowanem Akademji Sztuk Pięknych w Paryżu. kon- 
staluję ostalecznie. że autorem słynnego dzieła “Na- 
śladowania Chrystusa” mie był ami święty Tomasz. 


Za wiersz. railm. 1 szpaltowy zwykłe za tekstem 
ZŁ —'12. Nadesłane Zł. —'36, w tekście Zł. —60 
BOKS! | Nowo otworzona SZKOŁA GIMNASTYCZNO BOK- | 

SERSKA Związku Strzelców Polskich przyjmuje 
wpisy na sześciomiesięczny kurs nauki boksu codziennie od 


SSR R 


= OGLOSZEI 


ZALETY i WADY! Nadeślij cha- 
rakter pisma swój lub zaintere- 
sowanej osoby, zakomunikuj: 


godz. 7—8 wiecz.ul. ZIELONA 7. 28—5 |imię, rok, miesiąc urodzenia 
R Otrzymasz szczegółową analizę 

NICE OAE charakteru, określenie, zalet, ł 
' a wad, zdolności przeznaczenie. 
Specjalista chorób płuc, serca i żołądka Analizę wysylam po otrzyma- 
z ra 4 Lwów niu 3 złotych. Osobiście przyj- 
Dr. Feliks HAM W ul. Gródecka 46. | muje od 12-7, Protokoły, odes- 
Prześwietlanie Roentgenem. Tei, 834 wy, podziękowania na) wybit- 
1065-4 | niejszych osób stolicy. — War- 


Leczenie lampą »Soilux< i lampą kwarcowa. o Paycho- GA olor, Szyi- į 


ler - Szkolnik Piękna 29-4. 


1161 | NZ J 
WAR EST ZIE OE RZE AE TNTET E EAA 
p 


Dentysta Dr. Z. RENDER 


Kętrzyńskiego 21 -- róg pl. Unji Brzeskiej 
Usuwanie bolu lampa Sollux 


Specjalność : mostki złote bez koronek, 
ustalanie chwiejących się zębów. 


Zęby sztuczne po cenach zniżenych, 
EEEEMEWNNEKE "RAP 


IGNACY DASZYŃSKI 


TOM I. PAMIĘTNIKI TOM II. 


POLEGA 


KSIĘGARNIA LUDOWA 


LWÓW, UL. SZAJNOCHY 2. 


. 


ani ks. 
kanclerz z Notre Dame w 


imieniem “25. paźdzternika* 


oddziele 
j zrośnięte brzuszki i 


Nr. o 


lecz ks. Jan Gerson. Francuz. 
1595 r. Komunikat ten 
sprawił tak w kołach akademików, jak 1 teologów 
francuskich oibrzymie wrażenia. 


Garson Vercelli. 


Radjofon w lotnictwie 
Dwóch lotników amerykańskich dokonało po- 
myślnych prób rozmowy radjolonicznej podrzas lo~ 
tów. Lecąc na wysokości przeszło 2000 meirów. od- 


tdalenv od sicbjie o dziesięć kilomeliów; rozmawiali 
ze sobą swobodnie dzięki urządzeniom ridjowym. 


Papież przed mikrofonem 


Ojciąc święty zamierza przemówić przed mikro- 


lonem å zezwolć. żeby mowę lę rozesłano przez sieć 
połączeń zadjofonsslycznych na caly 


swiat, 
„Sjamskie bliźnięta“ w Petersburgu. 


Na posiedzeniu lekarzy petersburskiego szpilalu 

demonstrowano viekawy 
narodzonych niedawno na 
lego szpilalą. Bližnięļa mają 
wewiiętezne organy brzuszne 


„preparat zrosłych bliźniąt. 
porodniiczyrm 


uają wspólne. Dopiero poczynając od przepony 
"(dzieci mają już organy swe własne. Bliźnięta są 
rodzaju żeński ego: 


| PRZE ZEE 


|Program wykładów TURA 
w Borysławiu 


w saii Domu Ludowego. Początek o g. 10 


»Prawa i obow azki oby- 
watela< 


Dr. L. Grosfeld | 


dtto 


= dtto 


lma Na 1 Na 1-ej str. Zł —70 Drobne ogł. za słowo Zł. —'10 
> _ [eko Komunikaty Zł. —'48, zamiejscowe o 259), drożej. 


SPÓŁDZIELNIA 


LUDOWE SPÓŁDZIELCZE TOW. WYDAWNICZE 
POLECA 


DRUKARNIĘ 


TEL. 496 LWÓW, L. SAPIEHY 77 TEL. Ka 
ZAOPATRZONĄ W BOGATY WYBÓR PISM NAJNOWSZYCH 


| KROJI, ORAZ MASZYNY POSPIESZNE I ILUSTEACYJNE 


WYKONUJĄCĄ DZIENNIKI, CZASOPISMA, DZIEŁA ORAZ 
WSZELKIEGO RODZAJU DRUKI BANKOWE I KUPIECKIE, 


KSIĘGARNIĘ | DZIENNIK LUDOWY 


LWÓW, UL. SZAJNOCHY 2 LWÓW, UŁ. SYKSTOSKA 21. TEL. 24 


bogatą w wielki wybór wychodzący codzien. rano 
książek wszelkiej treści z najświeższemi wiadomo- 


po cenach konkurencyjn. ściami z dnia poprz.i nocy. 
`$ 


sezplatne ogłoszenia dia posziikujących pracy. 


szenie objętości da tuza słów. 


zam — nie mającym biur poś e e pracy przy organizacjach — zamieszczamy jednorazowo bezpłatne ogłos 


ATE BE 1 plc 2 da więk 


e. 


granszy CHŁOPAK poszukuje jakakolwiek PARĘ we 
Lwowie lub na prowincję. Łaskawe zgłoszenia do Ad. 
ministracji pod »Posada<. 


„dE podoficer poszukuje zajęcie w sklepie ko- 
lonialnym lub w restauracji. Łaskawe zgłoszenia pod 
»Zredukowany podof cere do Administracji Dziennika 

zn 


i red. odpow, BRONISŁAW, SKALAK. 


Zastępca naczeln. redakt. 


parowa jamo 


JNTELIGERTNA PANNA umiejąca dobrze szyć zajmie się 
dziećmi w lepszym domu. Zgłoszenia do Administracji 
pod »Tosiac. 


|||...  — OMR. SABRE | ME. JARE 
— Druk. Lud. Sp, Tow, Wyd., Lwów, nl. L. Sapiehy 77 — Tel. 406, 


